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Commento alla sitmaziome 


Dopo la concessione dei 50 permessi prov¬ 
visori da parte del Ministero PP. TT. ai 
nostri Soci, (per serietà e buon gusto non 
faremo qui della tacile ironia su certi ragli... 
non saliti al Cielo) ci siamo preoccupati del¬ 
le ipossìbilità di rinnovo, in attesa delle so¬ 
spirate e promesse licenze. Perchè il famoso 
decreto, idi cui non si è riusciti a sapere se 
sia o non sia firmato, se sia stato dimenti¬ 
cato nella cartella di qualche Ministro o di 
qualche usciere, finora non ha fatto la sua 
comparsa, ma dovrebbe uscire tra breve se 
il Ministero ha concessa la proroga della 
validità dei permessi a tutto 15 Agosto, data 
alla quale i radianti debbono cessare ogni 
attività «. in attesa delle concessioni defini¬ 
tive ». 


Nel frattempo ci siamo preoccupati di far 
includere anche le gamme dei 20 e 40 me¬ 
tri e, benché manchi sinora una conferma 
al riguardo, speriamo che il Ministero abbia 
preso nella dovuta considerazione le nostre 
richieste. 

Nella prossima Riunione di Milano che 
avrà luogo il 20 settembre p. v. e di cui pub¬ 
blichiamo in questo numero il programma, 
si dovrà discutere della incresciosa questio¬ 
ne dell 1 abuso dei nominativi di trasmissione 
e studiare il modo migliore per porre un 
freno a tale malvezzo. 

In questo numero diamo notizia del Con¬ 
corso di trasmissione su 5 metri indetto 
dalla A.R.I. tra i proprii Soci. Si tratta di 
lina -manifestazione che per il suo carattere 
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spettacolare e per la ricchezza dei premi in 
palio dovrebbe avere un grandissimo suc¬ 
cesso, Esso fornirà certamente anche dei ri¬ 
sultati interessantissimi e avrà tra i molti 
vantaggi anche quello di invogliare i no¬ 
stri OM a scendere sui 5 metri, e a studiare 
le interessantissime condizioni di propaga¬ 
zione straordinaria di queste onde. Sinora 
1 grandi DX su 5 metri sono itati ottenuti 
con corrispondenti britannici, ma non sembra 
esservi una ragien; plausibile per tale esclu¬ 
sività e i risultati de! Concorso saranno quin¬ 
di molto istruttivi. Naturalmente ogni ra¬ 
diante dovrà, per ottenere risultati valevoli 
per il Concorso, studiare a fondo le que¬ 
stioni meteorologiche e radiotecniche atti¬ 
nenti alla propaganda straordinaria su 5 
metri, ma questo è appunto uno dei lati più 
simpatici del Concorso, perchè tali nozioni 
sono molto più importanti che non la po¬ 
tenza e la ubicazione del trasmettitore, di 
guisa che tutti i concorrenti vengono» a tro¬ 
varsi da questo ultimo punto di vista a con¬ 
dizioni uguali o quasi. 

Difendiamo la nostra lingua e 
la nostra tecnica 

In alcuni articoli ricevuti abbiamo notato 
un largo impiego di termini stranieri anche 
là dove esiste l’equivalente termine italiano. 
Chi all’estero legge tali articoli potrebbe rite¬ 


nere che in Italia si sia così arretrati da non 
avere nemmeno un vocabolo equivalente. Il 
nostro Paese ha una gloriosa e antica tra¬ 
dizione in fatto di Elettrotecnica e di Ra¬ 
diotecnica e tale abuso di termini stranieri 
suona veramente come una ingiustizia e.,, 
una minchioneria. Sta bene l’impiego delle 
abbreviazioni internazionali in uso tra gli 
OM c comprendiamo la reazione al divieto 
fascista dei termini stranieri, ma non biso¬ 
gna esagerare, nevvero? 

Rammentiamo poi che per la migliore 
comprensione da parte dei lettori è bene 
servirsi possibil mente sempre della stessa 
terminologia e degli stessi sìmboli che sono 
stati pubblicati in alcune opere di radio- 
tecnica. 


CRISTALLI di QUARZO 
MICROFONI PIEZOELETTRICI 

Ditta API - Milano 

Vendita agli OM - Ing. L. DOBNER 

MILANO - V.le Mugolo, 7 - Tel. 570209 

XTAL da 80 m a 10 m : L. 1800 - 2800 
MICROFONI PIEZOEI. : L. 2000 - 2500 
XTAL ICO Kc/IGGO kc : L. 3000 



RADIOTECNICA - m volume 

di E. MONTI! 


PRATICA DI TRASAUSSiCI^F E FiCTZlCNE 

Ed'z. 1946 ■ olire 1000 pagine • 964 incisioni • tabelle e abachi 


Il libro che meglio di qualunque altro vi consente di progettare, calcolare, costruire 
e mettere a punto trasmettitori, ricevitori, antenne, linee di alimentazione, trasforma¬ 
tori AF e BF di modulazione e di alimentazione, alimentatori, ecc. 

È corredato di numerosi esempi pratici di calcolo. 
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Riunione dell’d.R.1. 

( 21 Settembre 1946) 

In occasione della Fiera di Milano avrà 
luogo la Riunione Annuale dei Soci della 
A.R.I. il 21 Settembre p. v. a Milano. 

Il programma di massima è così stabilito: 

Ore 9,30: Ritrovo dei Congressisti presso 
l’Associazione Elettrotecnica Italiana (via 
S. Paolo 8, vicino a piazza del Duomo). 

Ore io : Partenza per la visita agli Sta¬ 
bilimenti della Soc. An. G. Geloso (Viale 
Brenta 29 - tram 13, 20 e 22) 

Ore 14; Colazione. 

Ore 16: Assemblea dei Soci presso la 
A.E.I.. (via S. Paolo 8). 

Ore 18: Visita al Padiglione della Radio 
presso la Fiera di Milano. 

La quota di partecipazione alla Riunione 
è di L. 400 con diritto alla colazione, di 
L. 50 senza colazione. L’iscrizione, accom¬ 
pagnata dalla quota, dovrà pervenire entro 
il giorno 15 Settembre. 

Data la concomitanza della Fiera di Mi¬ 
lano e la mancanza di dati precisi circa la 
partecipazione dei Soci, non ;arà possibile 
provvedere l’alloggio dei partecipanti. 


Concorso so 5 metri per i 
soci della A. R. I. 

Premesso che le grandi portate sulla ban¬ 
da di 5 metri sono dovute a condizioni del 
tutto eccezionali della propagazione, che 
possono però essere in parte previste in base 
alle condizioni meteorologiche anormali e 
alla propagazione delle altre frequenze, men¬ 
tre non dipendono che in minima parte dalla 
potenza della stazione, è stato deciso di 
indire un Concorso di distanza sulla banda 
dei 5 metri al quale possono partecipare 
tutti i Soci della A.R.I. muniti di licenza. 

La durata del Concorso si estende dal 
15 Settembre 1946 al 31 Luglio 1947. 

I Soci che intendono partecipare al Con¬ 
corso dovranno far pervenire la loro iscri¬ 


zione alla Sede Centrale della A.R.I. per let¬ 
tera raccomandata entro il termine suddet¬ 
to. Sono però valevoli solo i risultati otte¬ 
nuti dopo Piscrizione. All'atto dell’iscrizione 
i partecipanti debbono versare l’importo di 
L. 100, 

Sono validi solo i risultati ottenuti nella 
banda di 58,5 a 60 Me. 

La graduatoria dei partecipanti verrà sta¬ 
bilita m base alla massima distanza raggiun¬ 
ta in trasmissione, debitamente stabilita in 
base a qsl confermanti il DX. Notizia dei 
DX effettuati va data mensilmente alla 
A.R.I. 

La presentazione delle qsl dovrà essere ef¬ 
fettuata entro un mese dopo la data di chiu¬ 
sura del concorso, mediante invio per plico 
raccomandato delle qsl stesse alla Sede Cen¬ 
trale della A.R.I. 

L’esame delle qsl verrà fatto da apposita 
Commissione che deciderà in modo inappel¬ 
labile e insindacabile sulla loro validità. 

Insieme colle qsl ogni partecipante dovrà 
presentare una completa descrizione del tra¬ 
smettitore e del complesso di antenna con 
Lutti i dati e schemi. 

I premi consistono in materiale messo a 
disposizione dai Costruttori e Commercianti 
Radio di cui ecco un primo elenco: 

DUCATI ; Assortimento di condensatori 
variabili e fissi ad alta tensione. 

JMCARADIO: Complesso rice-trasmitten- 
te mod. IF 610/607 con relativo dipolo 
verticale. 

NOVA RADIO: Gruppo A.F. Nova ti¬ 
po P. 1 a permeabilità variabile. 


ELETTROC OSTRUZIONI 

GHINAGLIA - BELLUNO 

FABBRICA STRUMENTI 

ELETTRICI DI MISURA 

VOLTMETRI - AMPEROMETRI 
OMMETRI - VARI MODELLI 

ANALIZZATORI - MISURATORI 
D’ USCITA - PRO VA VALVOLE 

PONTI DI WHEATSTONE 





Risonai 

Un articolo che interessa chi intende dedicarsi 

Si può aumentare il rendimento e il li¬ 
mite superiore di frequenza di un oscillatore 
AAF * tacente uso di linea doppia collocando 
gli elementi della valvola al centro di un riso¬ 
natore a linea doppia a semionda invece clic 
all’estremo di un risonatore a quarto d’onda. 
Poiché le due metà del sistema a semionda 
sono effettivamente in parallelo, risultano ri¬ 
dotte le perdite Joule dovute alla corrente di 
carica; diventa quindi evidente che si po¬ 
trebbe notevolmente diminuire la dissipazio¬ 
ne mediante impiego di un gran numero di 
linee doppie a quarto d’onda. Si può imma¬ 
ginare che i vari rettangoli di filo che corri¬ 
spondono alle sìngole linee doppie sia in nu- 
gnera così grande da formare un involucro 
dovuto alla rotazione di una linea a quarto 



d onda intorno all’estremo aperto della linea 
doppia; ciò facendo i campi elettromagnetici 
vengono confinati all’interno di detto invo¬ 
lucro, il che significa che viene a mancare la 
perdita di energia dovuta alla radiazione. 

Altro vantagg'o sì ha nel fatto che la fre¬ 
quenza non è più influenzata dal corpo del¬ 
l’operatore. Generalmente non conviene col¬ 
locare gli elementi della valvola entro il sud¬ 
detto involucro o risonatore cavo, quindi oc¬ 
corrono accorgimenti speciali per applicare o 
sottrarre energia ai risonatore. Tali accorgi¬ 
menti possono p. es. consistere nel proiettare 
elettroni attraverso il risonatore in un punto 
in cui l’intensità del campo elettrico è ele¬ 
vata, oppure nell 'introdurre una piccola an¬ 
tenna in un punto del risonatore in cui Tin- 
tensità del campo elettrico è elevata oppure, 
ancora, nell’ introdurre una 'piccola spira in 
un punto in cui Tintensità del campo magne¬ 
tico è elevata. L’antenna o il telaio vengono 
collegati a un cavo concentrico per mezzo di 
un conveniente adattatore di impedenza. 

Un risonatore cavo può anche essere con- 

* N.B. - AAF s:.i per altissima frequenza. 


ori cavi 

alle frequente elevate dell* ordine di 1000 Aie e più 

siderato come un pezzo di tubo metallico cavo 
(guida d’onda) chiuso alle due estremità. Co¬ 
me è noto (v. UADIOLECNICA, I, pag. 
264) un tubo conduttore può servire per la 
propagazione di onde elettromagnetiche. Se 
un estremo di un tubo metallico viene chiu¬ 
so per mezzo di una parete di elevata con¬ 
duttività, questa riflette le onde elettroma¬ 
gnetiche : nella riflessione Ja fase del campo 
elettrico viene invertita mentre quella del 
campo magnetico rimane invariata e, se la 
conduttività della parete è elevata, le ampiez¬ 
ze delle onde incidenti e riflesse sono all in¬ 
circa uguali. Poiché la velocità di propaga¬ 
zione è la stessa tanto per le onde incidenti 
come per quelle riflesse si formeranno dei 
ventri e dei nodi di campo elettrico che di¬ 
stano di X/4* Se la conduttività è elevata la 
differenza di potenziale nella parete riflet¬ 
tente é piccola, quindi il campo elettrico sarà 
trascurabile nel punto in cui detta parete è si¬ 
tuata. Viceversa il campo magnetico è massi¬ 
mo alla parete riflettente e naturalmente vi 
saranno pure ventri e nodi che dittano di X/4 
tra loro. Se ora si immagina di porre una 
seconda parete riflettente in un nodo del campo 
elettrico, la forma delle onde stazionarie non 
risulta alterata; quindi, introducendo energia 
in un punto del tubo equidistante dalle due 
pareti, si continuerà ad avere onde staziona¬ 
rie di ampiezza costante. Ovviamente la mi¬ 
nima distanza tra le due pareti deve essere 
uguale a metà della lunghezza d’onda. Natu¬ 
ralmente le perdite aumentano con la distan¬ 
za tra le due pareti, quindi le perdite del 
risonatore a semionda sono inferiori a quelle 
di altri risonatori la cui lunghezza sia un 
multiplo di semionda. La velocità di propa¬ 
gazione delle onde ne) tubo è superiore a 
quella nello spazio libero, conseguentemente 
la lunghezza d’onda nel tubo è maggiore di 
quella che nello spazio Ubero compete a una 
determinata frequenza. La lunghezza del ri¬ 
sonatore può essere arbitrariamente piccola 
rispetto alla lunghezza d’onda nello spazio 
libero facendo funzionare un risonatore di 
questo tipo su una del’e sue frequenze cri¬ 
tiche. 

Qualunque involucro chiuso può servare 
come risonatore cavo, purché le sue pareti ab- 
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biano una conduttività elevata. Poiché il riso¬ 
natore può essere dimensionato in modo da 
contenere una o più semionde dell’onda sta¬ 
zionaria, esso può oscillare in vari «modi». 
I risonatori cavi adatti per la generazione di 
oscillazioni sono di forma relativamente sem¬ 
plice e vengono usati nel modo fondamentale, 
cioè con una semionda, ossia alla frequenza 
più bassa. Benché i risonatori cavi trovino 
principalmente impiego nelle valvole a modu¬ 
lazione di velocità come i Klystron, essi pos¬ 
sono servire come dispositivi di sintonia AAF 
con qualunque valvola di tipo conveniente. 

Oltre a quella cilindrica possono servire 



hg. 2 


anche altre forme, come il prisma a sezione 
quadra, la sfera, la sfera a rientranze coni¬ 
che ecc. come vedesi in fig. 2. La frequenza 
di risonanza dipende, dalle dimensioni della 
cavità e dal modo di oscillazione. Per i modi 
a frequenza più bassa la lunghezza d’onda 
di risonanza dipende nel modo seguente dal¬ 
le dimensioni del risonatore: 

cilindro X--2,6 i r 


una cavità cilindrica può essere sintonizzata 
come vedesi in fig. 3. 

Molto impiegato è il risonatore cavo a rien¬ 
tranza cilindrica del tipo visibife in fig. 4 
che serve specialmente nelle valvole a mo- 



hg* 4 


dulazionc di velocità. La lunghezza d’onda 
di risonanza di questo risonatore dipende dai 
diametri dei due cilindri e dalla distanza d 
tra Testremo della rientranza cilindrica e re¬ 
stremo del cilindro esterno che gli sta di 
fronte. 

# * # 

Nel caso di un circuito risonante a costanti 
L, C, R concentrate, le caratteristiche del cir¬ 
cuito (frequenza di risonanza, fattore di me¬ 
rito 0 e resistenza dinamica o equivalente) 
sono determinate dai parametri L, C, R. I ri¬ 
sonatori cavi non hanno costanti concentrate, 
ma sarebbe possibile definire valori equiva¬ 
lenti di induttanza, capacità e resistenza; co¬ 
munque è preferibile determinare i meriti re¬ 
lativi di risonatori cavi di varie forme e con¬ 
frontarli con circuiti risonanti di tipo norma¬ 
le servendoci direttamente delle tre grandez¬ 
ze: frequenza di risonanza, 0 e resistenza 
dinamica. 


prisma a sezione quadra » » 1,41 1 r __ 1 ^ __ ^ 

sfera » » 2,28 r ' 0 27 z \/ LC R d RC 


sfera a rientranze coniche » » 4 r 

La lunghezza d’onda di risonanza del ci¬ 
lindro e del prisma a sezione quadra sono 
indipendenti dall’altezza se quest’ultima è in- 



fig* 3 

fcriore a una semionda. Se invece l’altezza 
è superiore a una semionda, l’altezza misu¬ 
rata internamente alla cavità deve essere un 


le quali dipendono a loro volta da L, R e C . 

Si può dimostrare che il fattore di merito 
0 di un circuito risonante in parallelo è u- 
gualc a volte il rapporto tra il valore picco 
della energia accumulata nel campo elettrico 
o magnetico e l’enrgia dissipata per semiciclo 

1 

a risonanza. Infatti poiché / s * può 

scrivere 

COL 2. 71 f L 2 7T 4 L/ “ 

Q ~ R = (-1 r ) ~ 

^ ^ energia accumulata per semiciclo 

energia dissipata per semiciclo 


Poiché il campo elettrico é nullo ] 
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in. cui il canapo magnetico è massimo, Tener- 
gia accumulata può essere considerata uguale 
airenergia del solo campo magnetico nel¬ 
l’istante in cui questo è massimo. 

L’energia dissipata può essere ritenuta u- 
guale all’energia che penetra nella pelle. 
Chiamando § la profondità di penetrazione 
nella pelle, B la densità del flusso magnetico 
nella cavità nell’istante in cui l’intensità del 
campo elettrico è nulla, X la lunghezza d’on¬ 
da nello spazio libero, si ha per 5 <X: 

^ fB~ . dr IB" dv X 

j Q --- —-- -- - . — r. | 

8 j*B- . dS Xj j} 2 ds $ 

in cui dv è un elemento di volume e dS un 
elemento di superficie della cavità. Il prodot¬ 
to SdS può essere considerato un elemento di 
volume della pelle del conduttore. Il nume¬ 
ratore rappresenta Tintegraje su tutto il volu¬ 
me della cavità, il denominatore l’integrale 
sulla superfìcie del conduttore che delimita 
la cavità. 

La quantità 

§B 2 dv 

$R*iiS ^"■* 

rappresenta dunque il rapporto tra il volume 
e la superficie dell’involucro che lo delimita 
ed è quindi proporzionale a una dimensione 
lineare della cavità. P. es. raddoppiando il 
raggio di un cilindro circolare, il volume del¬ 
la cavità viene quadruplicato, la superficie 
dell’area viene raddoppiata (ad eccezione del¬ 
le superfici circolari agli estremi che vengono 
quadruplicate), quindi la quantità suddetta 
verrebbe poco più che raddoppiata purché la 
variazione di B sia tale da avere lo stesso 
effetto sui due integrali, ciò che in pratica 
avviene approssimativamente. Poiché dunque 
raddoppiando il raggio raddoppia anche il 
rapporto suddetto, si vede che esso é propor¬ 
zionale a una dimensione lineare della cavità. 
Poiché la lunghezza d ’onda di risonanza 
della cavità è pure proporzionale a una di- 
mensiose lineare della cavità, il primo fattore 
a terzo membro della T * ] è in prima appros¬ 
simazione indipendente dalla lunghezza di 
onda (essendo X' al denominatore), pur es¬ 
sendo caratteristico per la forma della cavità. 

Dalla [*] risulta che per avere un Q ele¬ 
vato è necessario che il rapporto tra volume 


e superficie della cavità sìa elevato. Poiché la 
profondità della pelle è proporzionale alla ra¬ 
dice quadrata della lunghezza d’onda, il se¬ 
condo fattore a terzo membro della [ ‘ ] mo¬ 
stra che, per una cavità di una data forma, 
il Q varia colla radice quadrata della lun¬ 
ghezza d’osda. Poiché $ varia colla radice 
quadrata della resistività, Q diminuisce al 
crescere della resistività del materiale dell’in¬ 
volucro. 

La resistenza dinamica LjRC di un co¬ 
mune circuito (a costanti concentrate) riso¬ 
nante ju parallelo è, come è noto, una resi¬ 
stenza; dividendo i] quadrato della tensione 
efficace ai capi del circuito per la resistenza 
dinamica si ha la perdita di potenza nel cir¬ 
cuito. Infatti (v. RADIOTECNICA, I, pag. 
143) a risonanza la corrente che circola nel 
circuito è 

R C 
L 


Quindi la perdita di potenza è 



Nel risonatore cavo la grandezza analoga 
alla tensione ai capi del circuito ricevente in 
parallelo è l’integrale lineare del campo elet¬ 
trico lungo un percorso parallelo al Campo 
elettrico ne! piano o nella linea in. cui il cam¬ 
po è massimo, che è uguale alla velocità di 
variazione del flusso magnetico totale attra¬ 
verso l’ansa formata dal percorso. La resi¬ 
stenza dinamica di un risonatore cavo può 
perciò definirsi come la resistenza che, divisa 
nel quadrato di questo integrale lineare, dà 
la potenza dissipata nella cavità. In base a 
questa definizione si ha l’espressione se¬ 


guente : 

m 2 \$BdS)* 


2 T 


ossia 


Rrf 16 TI 2 


LrM] 2 ' v 

X2JBVT * X 


is cui c è la velocità della luce. Le sottoli¬ 
neatura di B e £ significano che l’elemento 
di superficie viene moltiplicato per la com¬ 
ponente della densità di flusso B normaH 
alla superficie. ( Contìnua) 



Lìiee di Irasmissiaie 


Generalmente conviene collocare l'antenna 
o dipolo radiante quando più in alto e di¬ 
stante da edifici) albei, piloni ecc. è possibi¬ 
le; conseguentemente occorre servirsi di qual¬ 
che dispositivo per trasmettere con un mini¬ 
mo di perdite Tenergia dal trasmettitore al 
dipolo radiante. Questo dispositivo è la linea 
dì trasmissione . 

Poiché la linea di trasmissione va colle¬ 
gata a un estremo al trasmettitore, e risulta 
perciò vicina all’edificio in cui quest’ultimo 
trovasi, è importante che essa irradii pochis¬ 
simo, perchè questa potenza verrebbe assor¬ 
bita sul posto e non sarebbe quindi utile ai 
fini del collegamento. 

Le linee di trasmissione sono essenzial¬ 
mente di due tipi: risonante e non. La dif¬ 
ferenza tra queste due tipi dipende dall’am¬ 
piezza dell’onda stazionaria, cioè dal rap¬ 
porto tra impedenza caratteristica della linea 
e impedenza terminale. Se questo rapporto è 
intorno a i si dice che la linea è non-riso¬ 
nante. 

Non ci addentreremo nella parte teorica 
che però è di fondamentale importanza nella 
trattazione delle linee e rimandiamo quindi 
il lettore ai testi che trattano della loro teoria 
(v. p. es. Montò — Radiotecnica — voi. I). 
Basti qui ricordare che Timpedcnza caratte¬ 
ristica di una linea doppia dipende dalla di¬ 
mensione dei conduttori e dalla loro inter- 
distanza, non dalla loro lunghezza. L’impe¬ 
denza terminale (dal lato dipolo) dipende 
della posizione del punto considerato (nel 
quale cioè la linea viene collegata) sul dipolo. 

Se il rapporto tra impedenza caratteristi¬ 
ca della linea e impedenza terminale è al- 
l’incerca uguale a i, cioè se le due grandezze 
considerate sono quasi uguali, risulta dalla 
teoria delle linee che non si formano onde 
stazionarie di tensione e di corrente; la linea 
è non-risonante. 

Al crescere del rapporto suddetto aumenta 
l’ampiezza dell’onda stazionaria. Si tratta del¬ 
lo stesso fenomeno che si verifica per qua¬ 
lunque moto ondoso. Ove cambiano le carat¬ 
teristiche del mezzo di propagazione si ha 


una riflessione, quindi formazione di onde 
stazionarie. 

Dunque, se la linea è collegata al suo e- 
stremo a una impedenza uguale alla pro¬ 
pria impedenza caratteristica, non vi sarà ri¬ 
flessione e corrente e tensione saranno uni¬ 
formemente distribuite lungo la linea stessa. 
Se la linea non fosse collegata al suo estre¬ 
mo (impedenza infinita) o se fosse corto¬ 
circuitata (p. es. mediante un ponticello che 
riunisce i due conduttori, impedenza nulla) 
la riflessione alla estremità della linea sareb¬ 
be totale e si avrebbero onde stazionarie di 
grande ampiezza. Questi rappresentano i due 
casi estremi : tra essi esistono infinite possi¬ 
bilità. In generale si può dire che, se la linea 
è collegata al suo estremo a una impedenza 
di valore diverso dalla propria impedenza ca¬ 
ratteristica. si ha una certa riflessione la cui 
entità dipende appunto dal rapporto tra im¬ 
pedenza caratteristica e impedenza terminale. 

Non appena si verificano onde stazionarie 
si ha una notevole radiazione di energia AF; 
malgrado ciò anche le linee risonanti possono 
servire come linee di alimentazione se i due 
conduttori della linea sono disposti in modo 
che i ventri e i nodi di corrente nei due con¬ 
duttori coincidano ma abbiano fase opposta, 
cosicché i campi intorno ai due conduttori 
si annullino a vicenda. A tale scopo i due 
conduttori debbono essere ben paralleli e 
vicini. 

Nella linea non-risonante, in cui vi è 
adattamento di impedenza tra linea e anten¬ 
na, si ha dunque solo il treno d’onda inciden¬ 
te e non quello riflesso e la potenza viene 
praticamente trasmessa con fattore di poten¬ 
za unitario. La perdita di potenza e la ten¬ 
sione-picco sono inferiori a quelli con qua¬ 
lunque altro modo di funzionamento. 

Nelle linee risonanti, in cui cioè non vi è 
adattamento di impedenza tra linea e anten¬ 
na, vi è oltre al treno d’onda incidente anche 
quello riflesso, quindi vi sono onde stazio¬ 
narie. Il vantaggio di queste linee è appun¬ 
to quello di non richiedere adattamento di 
impedenza, ma hanno lo svontaggio di ave- 
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re un fattore di potenza inferiore all'unità, 
quindi maggiore perdita di potenza e ten¬ 
sioni più elevate. 

Il tipo più comune di linea di trasmissio¬ 
ne consiste di due fili mantenuti paralleli a 
intervalli fissi di 5 -^-15 cm per mezzo di 
distanziatori isolanti. Una linea di questo ti¬ 
po fatta di filo di 2 mm con una distanza 
di 15 cm tra i fili possiede una impedenza 
caratteristica di 600 ohm; se la linea è non¬ 
risonante si ha p. es. a 30 me una attenua- 
zioe di o,idB per metro di lunghezza; se 
la linea è risonante l’attenuazione aumenta 
dapprima lentamente, poi rapidamente al cre¬ 
scere del rapporto (o del suo reciproco) tra 
impedenza caratteristica (Zo) e impedenza 
terminale (p. es. se l’attenuazione è 0,1 dB 
per un rapporto Zo/Zt unitario, essa varia 
di poco sino a un rapporto Zo/Zt =4 ma 
sale a 1 dB per un rapporto Zo/Zt" zo c 
raggiunge valori molto più elevati all’av- 
vicinarsi di detto rapporto al valere infinito). 

Un altro tipo molto comune di linea di 
trasmissione e quello a fili intrecciati senza 
spaziatori, p, es. la comune treccia per im¬ 
pianti elettrici che ha una impedenza carat¬ 
teristica di 120—140 ohm e presenta una 
attenuazione di 1,4 dB per lunghezza d’on¬ 
da della linea; quest’ultimo valore aumenta 
però notevolmente con rumidità. Questo tipo 
di linea va usato solo per linee non risonanti 
perchè la presenza di onde stazionarie cau¬ 
serebbe perdite eccessive e danneggerebbe 
facilmente l’isolamento della linea. Queste 
li/iee non si prestano però per frequenze 
superiori a 14 me poiché risolante gomma 
presenta perdite dielettriche eccessive a tali 
frequenze, tranne per lunghezze molto li¬ 
mitate. 

Un tipo molto soddisfacente è il cavo coas¬ 
siale che consiste di un normale conduttore 
interno e di un conduttore cilindrico esterno 
separati mediante dischi isolanti (p. es. in 
materiale ceramico). Le perdite sono qui do¬ 
vute alla resistenza effettiva dei conduttori c 
alle perdite dielettriche tra i due conduttori. 
Un buon cavo coassiale ha perdite molto bas¬ 
se dell’ordine di 0,1 dB per ogni 100 metri 


di lunghezza a una frequenza di 1 me. Poi¬ 
ché i] conduttore esterno viene messo a terra e 
scherma completamente il conduttore! interno, 
Ja radiazione è praticamente nulla. 

Come linea di trasmissione non-risonante 
viene anche usato un conduttore unico. In 
questo tipo di linea il conduttore mancante 
è rappresentato dal circuito formato dalla ca¬ 
pacità antenna-terra e dalla terra, quindi le 
perdite sono più elevate che con la linea bi¬ 
filare. Essendo per forza di cose del tipo 
non-risonante, questa linea va collegata al¬ 
l’antenna in un punto (vicino al ventre di 
corrente) in cui la sua impedenza caratteri¬ 
stica c uguale a quella dell'antenna. L’impe¬ 
denza caratteristica di una linea monifilare 
è di 500-^600 ohm a seconda del diametro 
del conduttore. Poiché l’impedenza in un 
ventre di corrente di un dipolo è di circa 
73 ohm, è necessario collegare la linea mono¬ 
filare in un punto che dista da] centro del 
dipolo di circa 1/7 della lunghezza del dipo¬ 
lo. Poiché quest'ultima é circa X/2, tale di¬ 
stanza risulta di circa X/14. Quindi per una 
frequenza di 30 me si avrebbe un dipolo 
lungo 5 metri e la distanza dell’attacco della 
linea dal centro del dipolo sarebbe di circa 
71,5 cm. 


DATI PER VARI TIPI DI LINEA DOPPIA 


TIPO 

Z 9 - ohm 

frequenza 

me 

Attennaz. 
per 100 m di 
lungh. - dB 



1 

0,06 

Linea doppia 

600 

7 

0,15 

filo 2 mm - di- 


30 

°»33 

stanza 15 cm 


5 ° 

100 

°A 

o,6 

Cavo coassiale 

70 

1 

0,06 

diam. est. io mm 


7 

0, 2 

diam. int. 2 mm 


30 

°»35 

(rapp. 3,6) 


5 ° 

100 

0 0 
Vv £ 

Linea intrecciata 

130 

7 

9 

cond. telefonico 


H 

13,5 

1,6 mm 


3 ° 

2 4 
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I MIGLIORI APPARECCHI Al PREZZI MIGLIORI 


Portatile; supereterodina a 5 valvole; alto rendimento di 
sensibilità e di voiume di voce con dimensioni e peso estre¬ 
mamente ridotti; 3 gamme d’onda (med'e e due corte); ali¬ 
mentazione universale con corrente continua ed alternata di 
qualsiasi frequenza con tensioni da 110 a 225 Volt. 

Supereterodina a 5 valvole; 3 gamme d’onda (medie e 2 
corte); potenza di uscita 2 Watt; alimentazione in corrente 
alternata 42 50 p s con tensioni da 110 a 220 Volt; 

presa per pic-kup. 


Supereterodina a 5 valvole; 3 gamme d’onda (medie e 2 
corte); potenza uscita 4 Watt; alimentazione in corrente 
alternata 42 -^50 p s con tensioni da 110 a 220 Volt; presa 
per pick-up. 


Supereterodina a 6 valvole più occhio magico; 5 gamme 
d’onda (lunghe, medie e 3 corte); potenza uscita 6 Watt; 
regolatore fisiologico di volume; alimentazione in corrente 
alternata 42 50 p,s con tensioni da 110 a 260 Volt; presa 

per pick-up. 

Radiofonografo; supereterodina a 6 valvole più occhio ma¬ 
gico; 5 gamme d’onda (lunghe, medie e 3 corte); potenza 
uscita 6 Watt ad alta fedeltà; regolatore fisiologico di vo¬ 
iume; alimentazione in corrente alternata 42 ^ 50 p/s con 
tensioni da 110 a 260 Volt. 


(fial più piccolo pollatile al tadio^oi/iog-ia^o di g>iaa clabùe 
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Ricevitore per traffico dilettantistico a 10 valvole 

Prof. WALTER HORN 


Il ricevitore che presentiamo è stato pro¬ 
gettato e costruito per offrire alla classe de¬ 
gli OM roedi un apparecchio, che, se anche 
non appartiene ancora alla categoria dei clas¬ 
sici <( professionali » ha un rendimento di 
poco inferiore a quello di ricevitori ben più 
complessi ed a maggior numero di valvole. 

Nella costruzione abbiamo tenuto conto 
della difficoltà di procurarsi parti staccate 
speciali ed abbiamo cercato di utilizzare ma¬ 
teriale di uso corrente, in modo da renderne 
facile l’acquisto, limitando anche sensibil¬ 
mente il costo di realizzazione. 


Nella costruzione non si incontreranno 
quindi difficoltà insormontabili, purché na¬ 
turalmente si prendano quelle precauzioni 
e si operino quegli accorgimenti che ormai 
tutti gli OM ed in genere i dilettanti di onde 
corte conoscono. 

I tubi elettronici usati sono nove più uno, 
impiegati come segue: 

1) EF 50 amplificatrice di alta frequenza 

2) ECH 4 miscelatrice; 

3) 6J5 eterodina; 

4) 6JK7 1. ampi ficatrice di media freq.; 

5) 6JK7 2. amplificatrice di media freq.; 

6) 6H6 rivelatrice, c.a.y.; 

7) 6J7 battimento; 

8) 6Q7 1. amplificatrice di bassa freq.; 

9) 6V6 2. ampi ficatrice di bassa freq.; 

10 5Z3 raddrizzatrice. 


i. _ gruppo di alta frequenza 

Nel nostro progetto ci siamo limitati ad 
un solo stadio di amplificazione in alta fre¬ 
quenza, allo scopo di non complicare ecces¬ 
sivamente sia la costruzione che la messa a 
punto del complesso. 

Per non scendere eccessivamente .coll’am- 
plificazione, da^a la mancanza di un secondo 
stad o di alta, abbiamo corredato l’unico sta¬ 
dio di ampi ficazione a.f. di un tubo ad alta 
pendenza, EF 50, rinunciando agli svariati 
vantaggi che ci avrebbe offerto la ghianda 
per quanto concerne i fattori soffio, condut¬ 


tanza di entrata e larghezza di banda pas¬ 
sante, pur di poter salire col guadagno dello 
stadio. 

Naturalmente anche il valore del rapporto 
segnale-immagine è meno favorevole di quel¬ 
lo che si avrebbe ottenuto con l’uso di due 
stadi amplificatori accordati di altra frequen¬ 
za. 

La minore selettività è stata compensata 
con l’uso di un filtro a cristallo in media fre¬ 
quenza. 

Lo stadio di antenna c stato progettato 
per l’uso di un’an enna dipolo o in generale 
di antenna ad alimentazione simmetrica. 
Tuttavia un ponticello di c.c. ci permette di 
passare da un sistema aereo-terra ad un si¬ 
stema bilanciato. 

L’accoppiamento tra lo stadio di alta ed 
il mescolatore avviene a impedenza-capacità. 
Tale sistema ci permette di portare gli stadi 
nelle migliori condizioni di lavoro, spostan¬ 
do semplicemente una presa variabile sulia 
bobina; in tal modo ad d atte remo l’impeden¬ 
za di uscita alla resistenza interna del tubo 
di alta ed il carico modico aj circuito di in¬ 
gresso del miscelatore. 

Quale gruppo di conversione viene usato 
un miscelatore con oscillatore separato, adot¬ 
tando per Ì 1 primo una ECH4 ed una 6J5 
per il secondo. Particolare cura venne rivo'ta 
alla schermatura tra i due stadi c al disac¬ 
coppiamento elettrico tra j m dfsimi. Ciò 
allo scopo .di evitare ogni forma di trascina¬ 
mento, fenrmeno quanto mai molesto e fre¬ 
quente nei convertùori, che porta per con¬ 
seguenza una grave diminuzione del rendi* 
mento di conversione, nonché instabilità e 
sfatamenti di frequenza. 

Ricordiamo che il trascinamento è dovuto 
a tre fenomeni distinti: 

j. - Accoppiamento induttivo tra i due 
circuiti, per cui la tensioni di entrata indu¬ 
ce delle oscillazioni forzate nel circuito del- 
l’osc llaiore, la cui impedenza dinamica alla 
frequenza in arrivo, dato il piccolo scarto 
percen'ua’e di frequenza, è ancora elevata; 
tali oscillazioni forzate, indotte, vengono 
amplificate e per effetto di reazione diven- 
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gono persistenti, tendendo a sincronizzare 
l'osci’Jatore* 

2. - Accoppiamento elettronico tra misce¬ 
latore e oscillatore, che si verifica ogniqual¬ 
volta parte del flusso elettronico del misce¬ 
latore è comune a quello deiroscillatore, per 
cui una frazione del flusso elettronico tra 
catodo e Gì del miscelatore viene captato 
dalla griglia oscillatrice (o da un elettrodo 
in collegamento continuo con questa). In tal 
caso, specie se la griglia è fortemente positi¬ 
va (come avviene in regime oscillatorio), ai 
capi del suo carico si origina una tensione 
oscillante, che per la sua relazione di fase 
colla tensione di ingresso, si sovrappone alla 
tensione prodotta dairosciìlatore, tendendo 
a sincronizzarlo. 

3. - Assorbimento delle oscillazioni locali 
da parte dei circuiti di ingresso, per cui que¬ 
sti assorbono energìa dairosdllatore, smor¬ 
zandolo. Questo sopratutto se lo scarto di 
frequenza tra i due stadi è percentualmente 
basso (media frequenza bassa). 

Ora, tenendo conto dì questi effetti, si co¬ 
struirà g’i stadi di conversione, in modo da 
evitare qualsiasi accoppiamento parassita tra 
di cs;i, che facilmente potrebbe sussistere per 
collegamenti troppo lunghi o comunque ir¬ 
razionali, per saldature mal fatte, per prese 
di massa mal disposte, o per accoppiamenti 
induttivi. 

Noi abbiamo montato il gruppo di alta 
frequenza-conversione in una scatola scher¬ 
mante, divisa in tre scompartimenti e mu¬ 
nita di coperchio e nonostante avessimo usa¬ 
to un variabile unico a tre sezioni, è stato 
poss’lbile scendere fino a 30 me /sec senza 
che il trascinamento divenisse preoccupante. 

Per la commutazione di gamma diverse 
furono le soluzioni prese in considerazione, 
ratta via scartato il commutatore, sia per la 
difficoltà di trovare un commutatore conve¬ 
nientemente isolato, sia per l’impossibilità di 
tenere in tal caso brevi i collegamenti, rima¬ 
neva la commutazione a mezzo tamburo o a 
bobine intercambiabili. 

Certamente il ta mburo costituirebbe la 
soluzione ideale, ma ben pochi sono i dilet¬ 
tanti attrezzati meccanicamente per poterne 
intraprendere la costruzione; questa poi ri¬ 
sulta sempre ingombrante, se non si vuol 


rinunciare ad un buon fattore di merito del¬ 
le induttanze, diminuendone il diametro e 
avvicinandone gli schermi. 

Rimane così il vecchi*} sistema delle bo¬ 
bine intercambiabili, che, ad onta delle ac¬ 
cuse di antistoricismo, è stato adottato con 
i soliti ottimi risultati. Del resto una soluzio¬ 
ne di compromesso è la costruzione di bloc¬ 
chi intercambiabili di bobine, con cui tutte 
le indùttante relative ad una gamma (alta, 
conversione, oscillatrice) vengono riunite in 
un complesso unico munito di spinotti che 
vanno ad incastrarsi in altrettante buccole 
nel ricevitore (brevetti National). 

Per poter usare il complesso sia per la ri¬ 
cezione a banda allargata (gamme dilettan¬ 
tistiche o in genere servizi professionali) ed 
insieme per la ricezione broadcasting, abbia¬ 
mo previsto due serie di bobine: Runa (band 
spread) porta il variabile di sintonia colle¬ 
gato ad una presa intermedia, cioè ad una 
frazione del numero totale di spire, l’altra 
con il variabile in parallelo a tutta la bobina 
(allargamento normale). La presa interme¬ 
dia va trovata sperimentalmente, mediante 
un oscillatore di taratura esattamente calibra¬ 
to nelle bande scelte o mediante quarzi che 
cadano nella banda in parola. I compensa¬ 
tori di taratura sono invece collegati perma¬ 
nentemente in parallelo all’induttanza e mec¬ 
canicamente solidali con questa. 

Si, osservi ancora che la tensione di ali¬ 
mentazione dell’oscillatore è stata stabilizza¬ 
ta, raggiungendo così dei vantaggi veramen¬ 
te notevoli per quanto riguarda la stabilità 
di frequenza. 

2. — GRUPPO DI MEDIA FREQUENZA 

Sappiamo che il valore della frequnza in* 
termedia è determinato da vari fattori : lar¬ 
ghezza della banda passante, guadagno del 
complesso, rapporto segnale/immagine. 

Il nostro ricevitore era stato progettato 
partendo dal presupposto di usare un filtro 
a cristallo in media, sicché in definitiva la 
scelta è stato condizionata dalle dimensioni 
elettriche dei quarzi a nostra disposizione. 

Inoltre bisogna tener conto che l’effetto 
filtrante del cristallo diminuisce all’aumenta- 
re della frequenza di risonanza del filtro, 

A cche, essendo noi mossi dal presupposto di 
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raggiungere la massima selettività, dato Taf¬ 
follamento attuale delle bande dilettantisti¬ 
che già così ristrette, abbiamo deciso di usa¬ 
re una media a 600 kc/sec, valore del resto 
abbastanza cji.ffuso nelle reai izza izoni profes¬ 
sionali. 

L’uso di una media frequenza così bassa 
comporta un peggioramento del rapporto di 
tensione segnale/immagine e favorisce il tra¬ 
scinamento nel convrtitore. Ddfatti tale fe¬ 
nomeno diviene tanto più marcato quanto 
minore è lo scarto percentuale di frequenza 
tra mescolatore ed oscillatore. Tuttavia colla 
razionale disposizione dii gruppo di alta è 
stato possibile impedire il manifestarsi del 
trascinamento fino ai 18 mc/sec. e renderlo 
trascurabile anche nella gamma nei 30 me/ 
sec. 

Per quanto riguarda il rapporto segnale/ 
immagine, abbiamo già visto che Fuso di uno 
stadio accordato ampi ficatore di alta ci per¬ 
mette di renderlo abbastanza favorevole, no¬ 
nostante Ja media bassa, per quanto esso ri¬ 
manga sempre lontano dai valori che si po¬ 
trebbe raggiungere con un secondo stadio 
accordato in alta ed eventualmente con una 
media elevata. 

Inoltre, aumentando il valore della media 
frequenza, diminu sce il rendimento per sta¬ 
dio, quindi il guadagno totale e si rende così 
necessario aumentare il numero degli stadi 
amplificatori. 

Rima endo invece intorno a 600 kc/sec., 
come nel nostro progetto, due stadi saranno 
sufficienti per assicurar 1 una sensibilità di c. 
a. 2 microvolt sulla griglia della convertitri¬ 
ce; scendo i calcoli, si dovrebbe quindi rag¬ 
giungere una sensibilità di c. a. c,2 nvcrovolt 
suTantenna e quindi la massima sensibilità 
consentita dal livello di agitazione termica 
nei primi stadi. 

Ve~ne"o usate, s\a nel primo che nel se¬ 
condo stadio, delle 6SK7; questi tubi hanno 
il vantaggio non disprezzabile di avere il al¬ 
legamento di placca e quello di griglia sullo 
zoccolo, permettendo così una filatura più 
breve ed uno schermaggio più facile tra i 
cue stali successivi. 

Data la fore amplificazione, sono necessa¬ 
ri dei provv~dimcnti precauzionali per evita¬ 
re ritorni di energia ed accoppiamenti reatti¬ 
vi tra i collegato :n ti dì entrata c qu : Ili di 


uscita, accoppiamenti che provocherebbero 
con tutta probabili à autooscillazioni ed inne¬ 
schi. Si pensi infatti che basta una minima 
frazione della tensione di uscita per far in¬ 
nescare e mantenere delle oscillazioni nel 
complesso amplificatore stesso. 

Ora, mentre l'autoscillazione o rinnesco 
si manifesta col bloccaggio periodico o conti¬ 
nuo deiramplificatore, la tendenza alFinne- 
sco determina invece un soffio, che facilmente 
può essere confuso col soffio di amplifica¬ 
zione per agitazione termica. Tuttavia le due 
manifestazioni danno alToscillografo imma¬ 
gini completamente diverse e riconoscibilis¬ 
sime. 

Tali fenomeni hanno per effetto delle ma¬ 
nifestazioni reatt ve e controrcattive che, oltre 
a turbare l’equilibrio del complesso e dimi¬ 
nuirne il rendimento, determinano deforma¬ 
zioni della curva di risonanza, qualora non 
impediscano del tutto il funzionamento del¬ 
l’amplificatore. 

Precauzioni atte a prevenire tali fenomeni 
sono: 

1. ) Schermaggio accurato e razional¬ 
mente disposto; si cerchi di chiudere ogni 
strido annessi condensatori, resistenze ed or¬ 
gani relativi in un unico scompartimento 
schermato. Si schermi inoltre quei collega- 
menti che potrebbero costituire ima via di ac¬ 
cesso a ritorni di energia reattiva. 

2. ) Disaccoppiamento di tutti i circuiti 
di alimentazione sia delle placche che delle 
griglie schermo. Tale disaccoppiamento an¬ 
drebbe fatto mediante impedenze di alta fre¬ 
quenza shuntale da condensaci by pass; in 
pratica ottimi risultati si ottagono con sem¬ 
plici resistenze di qualche kiloohm shuntate 
da buoni condensatori antiinduttivi. 

Naturalmente non si possono qui indicare, 
caso per caso, le precauzioni ed i rimedi spe¬ 
cifici, dato che bisognerebbe allora prendere 
in considerazione ogni particolare realizza¬ 
zione pratica, che può variare da modello a 
modello a seconda del matriale a disposizio¬ 
ne del costruttore. 

Può darsi quindi benissimo che in qual¬ 
che apparecchio certi disaccoppiamenti, Der 
es. di griglia schermo, ron siano affatto ne¬ 
cessari, ma che sia addirittura possibile ali¬ 
mentare gli schermi con un partitore di ten- 
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sione cornane a tutti gli stadi. In ogni caso 
le precauzioni non sono mai troppe. 

Abbiamo invece osservato che particolari 
accorgimenti sono necessari nel progetto del 
c.a.v, Esso, in fondo, è un ponte che unisce i 
vari stadi, collegan'dosi in punti estremamen¬ 
te sensibi i c quanto mai atti ad impegnarsi 
in accoppiamenti reattivi In ogni caso i grup¬ 
pi RC del c.a.v. devono rimanere indipen¬ 
denti, stadio per stadio; talora però può es¬ 
sere necessario inserire tra il primo gruppo 
ed il diodo raddrizzatore una seconda cellu¬ 
la filtro. Questa dovrebbe eliminare comple¬ 
tamente ogni rimanente instabilità dello sta¬ 
dio. 

Particolare cura va posta nella costruzione 
del filtro a cristallo. Il centro elettrico del 
filtro di ingresso è stato realizzato capacita¬ 
ti vamente e ciò per n n dover usare un tra¬ 
sformatore di m. f. speciale, mentre il cir¬ 
cuito di accoppiamento allo stadio successivo 
e aperiodico e dimensionato in modo da 
adattarsi al a impedenza del cristallo. Sia 
il cristallo che l’interruttore ed il compensa¬ 
tore di rifasamento relativi vanno racchiusi 
in uno schermo, perchè c*. troviamo di già in 
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fìg. 2 

un punto di alta sensibilità e quindi facil¬ 
mente vulnerabile per quanto riguarda i fe¬ 
nomeni reattivi. 

I trasformatori di media frequenza sono 
stati ottenuti, modificando dei trasformatori 
del commercio per quanto riguarda la fre- 
qu nza di risonanza (Geloso 467 kc/sec.) di¬ 
minuendo il numero di spire e la capacità 
semifissa. Per eseguire questo lavoro senza 
eccessiva perdita di tempo è necessario un 
ocillatore esattamente tarato (i filtri vanno 
tarati sulla frequenza di risonanza del cri¬ 
stallo) ed un voltmetro a valvola per con¬ 
statare la risonanza. 

Particolare difficoltà si incontrerà nella 
messa a punto del complesso di media fre¬ 


quenza. In realtà basterebbe togliere il quar¬ 
zo dal suo supporto, introdurlo nel circuito 
di griglia di un oscillatore e con l'ausilio di 
questo tarare la media; praticamente alcuni 
quarzi per media frequenza, mentre filtrano 
egregiamente, si rifiutano con un'ostinazio¬ 
ne che ha del fantastico di oscillare; non li¬ 
mane in tal caso che de erminare la frequen¬ 
za per la quale è tagliato il cristallo e su que¬ 
sta sintonizzare Postillatore dì ta: atura. 

Si collegherà allora il voltmetro elettroni¬ 
co (in alcu i casi un milli voi. metro amplifi¬ 
catone, se la tensione fornita dalFoscillatore 
è troppo piccola) secondo lo schema di fig. 2 
e variando la frequenza del generatore si 
noerà un picco di tensione quanto mai se¬ 
lettivo: esso ci indicherà la frequenza alla 
quale è accordato il cristallo ed alla stessa 
andrà eseguita la taratura dcdla media fre¬ 
quenza. 

3. — RIVELAZIONE E BATTIMENTO 

Data la presenza di due stadi di media 
frequenza, la tensione all’uscita dell’ampli¬ 
ficatore può raggiungere valori abbastanza 
elevati, tali in ogni modo da non permettere 
l'impiego di un comune doppio diodo-triodo 
(6Q7); si rende così necessario corredare il 
rivelatore di un doppio diodo di dimensioni 
maggiori. Noi abbiamo usato con successo 
una 6H6, della quale un diodo funziona da 
rivelatore ed uno da raddrizzatore per il 
c.a.v. Nulla vi è di eccezionale nel circuito 
di rivelazione, nè del resto in quello di bas¬ 
sa frequenza. 

Per la ricezione di O.P. necessita l’oscilla¬ 
tore di no a (beat oscilla tor). Per questo ab¬ 
biamo previsto una 6J7, in circuito ad ac¬ 
coppiamento elettronico. 

Come Feterodina locale, così anche il beat 
trova posto sotto il telaio, entro una scatola 
schermante. La schermatura dell’oscillatore 
di nota è assai importante, dato che la ten¬ 
sione a d sposizione è assai maggiore della 
tensione presente nei circoli di media fre¬ 
quenza c generata dal segnale in arrivo, s c- 
chè essa, se applicata direttamente, provoche¬ 
rebbe, attraverso al c.a.v.. il bloccaggio del 
ricevitore o per !o meno una fortissima dimi¬ 
nuzione della tua sensibilità. Per tali motivi 
la tensione del beat viene ricavata attraverso 
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un partitore capacitativo; inoltre è previsto 
un potenziometro per regolare la tensione di 
alimentazione e con essa rampiezza delle 
oscillazioni generate dal beat. Un compensa¬ 
tore di piccolissima capacità in parallelo al 
suo circuito 'accordato serve quale variatore 
di nota; esso ci permetterà eli variare l’altezza 
del fischio di battimento senza spostare lei 
sintonia del ricevitore. Tale procedimento 
non sarebbe infatti opportuno, data Tele va¬ 
rissima relett vità del com;lesso dovuta al fil¬ 
tro a cristallo e la forte attenuazione che ne 
conseguirebbe. 

Inoltre per poter ricevere la telegrafia nel¬ 
le migliori condizioni possibili è stato pre¬ 
visto un commutatore di c.a.v. a tre posi¬ 
zioni ; 

1) c.a.v. normale per telefonia a grande 
costante di tempo; 

2) c.a.v. per telegrafia a piccola costante 
dì tempo; 

3) c.a.v. in cortocircuito per la ricezione 
di segnali debolissimi di segnali O.P. affetti 
da cJik. , 

4. — STRUMÉNTO DI SINTONIA 
(S METER) 

Due sono le soluzioni che abbiamo preso 
in considerazione: 

1) Strumento a ponte, di cui un ramo è 
costituito da un carico costante, Taltro da 
un carico variabile coirampiezza della ten¬ 
sione in arrivo e rappresentato da un tubo 
controllato dal c.a.v. (le cui variazioni sono 
proporzionali all’int nsità del segnale ricevu¬ 
to). Si ottiene così uno strumento destrorso, 
col vantaggio di poterne correggere continua- 
mente lo zero a mezzo di un potenziometro 
azzeratore. 

2) Strumento in serie all’anodica di un 
tubo controllato dal c.a.v. Si ottiene però così 
un indicatore sinistrorso, a meno di non mo¬ 
dificare le spiraline del milliarnperometro in 
modo da .portarne lo zero a fondo scala. 

Noi abbiamo preferito il primo sistema, 
anche se costruttivamente più complesso, per 
la possibilità del riporto a zero e quindi Per 
la sua costanza di taratura (in db o in unità 
arbitrarie RST). L'indicatore riesce poi uti¬ 


lissimo nella messa a punto del ricevitore, 
dato che esso sostituisce l’output meter nelle 
sue funzioni di strumento di livello e ci per¬ 
mette di controllare l’adempienza del c.a.v 

Diremo incidentalmente che l’applicazione 
di un secondo strumento, che indicasse solo 
l’ampiezza della componente b.f. ci permet¬ 
terebbe di controllare, per confronto con le 
indicazioni dello S-meter, la percentuale di 
modulazione della emissione ricevuta. 

5. BASSA FREQUENZA 
ED ALIMENTAZIONE 

Il circuito dell’ampi ideatore di bassa fre¬ 
quenza è convenzionale. Facciamo uso di 
due stadi, il primo impiegante una 6Q7 con 
i diodi inutilizzati, il secondo una 6V6; esi¬ 
ste inoltre una presa esterna per cuffia ad 
alta impedenza. 

Convenzionale è pure la parte alimenta¬ 
zione; essa venne naturalmente dimensionata 
con una certa larghezza, in modo da evitare 
eccessive variazioni di tensione al variare del 
carico. Ad ogni buon conto l’alimentazione 
anodica dell’oscillatore è stabilizzata, rag¬ 
giungendo così vantaggi veramente notevoli; 
si può anzi dire che in un apparecchio vera¬ 
mente selettivo ed a media frequenza bassa, 
la stabilizzazione della tensione dell’oscilla¬ 
tore locale è assolutamente necessaria ai fini 
di una buona ricezione nella gamma 30/scc- 
Specie in tale gamma la deriva di frequenza 
per effetto alimentazione è oltremodo mole¬ 
sta e rende impossibile il dx. 

Raccomandabile sarebbe ancora Fadozione 
di un Variac sulla rete; tuttavia, in mancan¬ 
za di questo, sarà bene tenere inserito all’en¬ 
trata un voltmetro e prevedere sul primario 
del trasformatore una serie di prese a inter¬ 
valli di 5 in 5 volt, inseribili con commuta¬ 
tore, in modo da portarci sempre nelle stesse 
condizioni di lavoro, indipendentemente dal¬ 
la tensione disponibile sulla rete. 

Raggiungeremo così una buona costanza 
di taratura, necessaria specie per il lavoro 
con la serie di bobine a banda allargata : esat¬ 
tezza e costanza di taratura che difetta pur¬ 
troppo nella maggior parte dei ricevitori di¬ 
lettantistici e non -solo dilettantìstici. 
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6. — TABELLA DELLE INDUTTANZE E COMPENSATORI 
Gamma mcìsee Freq. di alUneam. Le Cm Ce Cm Lo Cm Co Cm 


3.4 


3.49 

3.96 

6,9 

7*4 

6,97 

7> 2 5 

«3.9 

14,5 

14,00 

1440 

27,8 

30,2 

28,00 

2 9’75 


IJ variabile usato è di 3x40 cm, convenien¬ 
temente isolato c demoltiplicato. Per la serie 
di bobine ad allargamento di banda esso va 
collegato a circa 1/4-1/5 delle spire totali 
verso massa. Volendo invece collegane il va¬ 
riabile direttamente in parallelo alPinduttam 
za, mantenendo Tallargamento previsto, esso 
dovrà avere una capacità max di 19 cm. ed 
tina minima di 4,5 cm. 

VALORI DEI COMPONENTI 

CV 1, 2, 3 tandem 3x40 cm. 

C 1 50x00 a n ti induttivo 


G 2 

0,1 /lF 

C 3 

0,1 /aF 

C 4 

50 cm. ara 

C 5 

0,1 /J.F 

G 6 

0,1 uF 

c 7 

1000 cm. mica 

C 8 

50 cm. aria 

C 9 

150 cm. mica 

C io 

150 cm. mica 

C 11 

50.000 cm. 

C 12 

0,1 juF 

C 15 

0,1 /jlF 

C 14 

0,1 jji F 

C ,5 

50.000 cm. 

C 16 

0,1 /jF 

17 

0,1 fi F 

C 18 

25.000 cm. 

G 19 

I /aF 

G 20 

io uF 25 voli 

C 21 

250 cm- mica 

C 22 

100 cm. mica 

C 23 

io cm. aria 

G 24 

io >>F 26 volt 

C 25 

25 cm. aria 

G 26 

100 cm. mica 

C 27 

loco cm. mica 

C 28 

0,1 //F 

C 29 

100 cm. mica 

G 30 

io /'F 25 volt 

G 31 

32 iaF 500 voli 

G 3 2 

16 /aF 500 volt 


21200 

70 

15100 

90 

4310 

90 

3200 

no 

670 

95 

520 

95 

280 

80 

*15 

75 


c 

33 


10.000 cm. 

G 

34 


10.000 cm. 

C 

35 


25.000 cm. 

C 

36 


5000 cm. 

C 

37 


100 cm, mica 

C 

38 


25 *aF 60 volt 

c 

39 


5000 cm. 

c 

40 


1000 cm. 

R 

1 

06 

MO 

R 

2 

25.000 ohm Poi. 

R 

3 

125 

ohm 

R 

4 

50 

KO 

R 

5 

30 

KO 

R 

6 

4 

KO 

R 

7 

0,5 

MO 

R 

8 

0,25 

MO 

R 

9 

°>5 

MO 

R 

IO 

500 

ohm Por. 

R 

11 

0,25 

MO 

R 

12 

4 

KO 

R 

13 

1 

MO 

R 

T 4 

3 

MO 

R 

!5 

5 

KO 

R 

16 

50 

KO 

R 

17 

2 

KO 

R 

18 

33 

KO 

R 

19 

30 

KO 

R 

20 

0,1 

MO 

R 

21 

50 

KO 

R 

22 

0,1 

MO Pot. 

R 

23 

0.5 

MO Pot. 

R 

24 

2 

KO 

R 

25 

0,2 

MO 

R 

26 

O.5 

MO Pot. 

R 

27 


MO 

R 

28 

23 

ohm 3 watt 

R 

29 

200 

ohm 2 watt 

R 

30 

I 

MO 

Iaf 

impedenze di alta frequenza 

L 

I 

impedenza di livellamento io H 

L 

2 

id. id 

. 30 H. 

Q 


cristallo a 600 kc. (filtro) 

N 


stabilizzatone a] neon 


fS» milliamperometro 1 ma. 



TrasnetHlore radiotelefonico rii 50 watt-oocita con 
modvlazione so grìglia rii soppressione per 3,5 7 e 14 Me 


Descriviamo un trasmettitore che consta 
di una par^e AF (oscillatore a cristallo e 
amplificatore modulato sulla griglia di sop¬ 
pressione) e di una parte BF (preamplifica¬ 
tore e modulatore) per microfono piezoelet¬ 
trico. 

L’oscillatore è un Tri-Tet con 6L6 che 
fornisce l’eccitazione sullla fondamentale o 
sulla sua seconda armonica alla valvola 803. 

La parte AF è divisa in due parti da 
una parete-schermo (fig. 2). 

Il circuito anodico dell’oscillatore viene ali¬ 
mentato in parallelo, quindi non occorre iso¬ 
lare il condensatore C 2 dalla basetta. 

Dall’altro lato dello schermo trovasi la 
valvola 803 che viene montata in posizione 
verticale in modo da adattarsi in un foro del¬ 
la basetta così da sporgere solo di 15 cm 
sul piano di questa, così che il cappellotto 
di anodo, situato alla sommità del bulbo» 
non venga a trovarsi troppo distante da C 3 
e L 3 11 supporto per questa valvola viene 
quindi montato su un ponticello a U rove¬ 


sciato fisisato sul piano inferiore della baset¬ 
ta, avendo cura che l’aria possa circolare 
liberamente. 

Sono necessari due trasformatori per i fi¬ 
lamenti, uno per 6,3 (per la 6L6), J altro 
per io volt (per la 803): essi possono esr- 
sere collocati sotto la basetta. 

Un commutatore a due vie a tre posizioni 
consente di misurare Ja corrente catodica del¬ 
l’oscillatore e dell’amplificatore e la corrente 
di griglia di quest’ultimo. Lo strumento può 
essere un voltmetro c.c. con scala 0-5 volt 
che può essere tarato in piA, 

Il condensatore di sintonia dell’oscillatore 
C 2 è di capacità sufficiente per la fondamen¬ 
tale e la seconda armonica. Effettuando la 
sintonia sulla seconda armonica la corrente 
anodica dejroscillatore presenterà una caduta 
dolce in corrispondenza a risonanza, quindi 
la sintonia può coincidere esattamente colla 
risonanza. Sulla fondamentale occorre una 
certa precauzione perchè le oscillazioni pos¬ 
sono cessare del tutto se si sintonizza troppo 
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vicino al punto di risonanza; la sintonia di 
C 2 va spostata leggermente sul lato a capa¬ 
cità di C 3 . 

Nella messa a punto è bene collegare il 
ritorno di griglia a una sorgente di —50 
volt onde evitare dando alla valvola nel caso 
che venga a mancare l'eccitazione. 

La 803 richiede nelle condizioni di fun¬ 
zionamento indicato nello schema una po¬ 
tenza di eccitazione di 3,5 watt circa e può 
dare, lavorando solo come amplificatrice, cir¬ 
ca 60 watt di uscita. Questa potenza di ecci¬ 
tazione viene facilmente ottenuta tanto sulla 
fondamentale che sulla 2a armonica dalla 
6 L6. 

Il fatto che gli anodi della 6L6 e della 
803 sono alijnentnati in parallelo fa si che 
le bobine L 2 e L 3 possono essere intercam¬ 
bi a te senza pericolo per loperatore. 

Per l'oscillatore e per la parte BF occorre 
un unico alimentatore separato capace di da¬ 
re 400 volt a 150 jnA. La tensione per la 


400 v 15G0 y 



fìg. 2 - Schema costruttivo 


griglia-schermo deiroscillatore viene ridotta 
mediante la resistenza R x a 175 volt. 

Per la valvola 803 occorre un alimenta¬ 
tore capace di dare 1500 volt a 200 mA, 
Il potenziale per la griglia-schermo viene ot¬ 
tenuto attraverso una resistenza di 17000 
ohm, metodo sicuro e soddisfacente benché 
comporti una certa perdita di potenza. Sic¬ 
come questa resistenza sviluppa un certo ca¬ 
lore sarebbe bene montarla al disopra della 
basetta o nell'alimentatore. 

Le bobine L { e L 2 sono montate in posi¬ 
zione verticale. 

Il supporto per la bobina L 3 viene monta¬ 
to in posiz one orizzontale su pilastrini cera¬ 
mici in modo da trovarsi circa 7 cm al di¬ 
sopra della basetta. 

La bobina B 5 è montata vicino al conden¬ 
satore C 3 e immediatamente al disopra tro¬ 
vasi il condensatore di blocco C l2 . 


Lo strumento S viene montato sul pannel¬ 
lo, e al disotto di esso il commutatore K. 

La corrente to.ale di anodo e griglia-scher¬ 
mo deiroscillatore deve essere tra 35 e 70 mA 
a seconda che si lavora suda fondamentale o 
sulla 2 a armonica* 

Durante la regolazione preliminare del- 
l'ampli! icatcrc sarà bene ridurre la tensione 
anodica della 803 a 1000 volt circa, even¬ 
tualmente collegando una lampadina di 200 
watt per tensione di rete in serie col primn- 
rio del trasformatore di alimentazione. 

Una volia sintonizzato il circuì io anodico 
dell'oscillatore e commutato lo strumento su 
EF questo dovrà indicare da io a 25 mA 
a seconda che la frequenza di eccitazione è la 
2 a armonica o la fondamentale del cristallo. 

Il circuito L 3 C 3 viene ora portato in ri¬ 
sonanza avendo prima r dotto al m nimo 
l’accoppiamento di L 3 con L 4 . Commutan¬ 
do lo strumento su C D esso indicherà un 
minimo di corrente a risonanza. 

Ora si collega L 4 attraverso la linea di 
trasmissione all'antenna e si stringe al mas¬ 
simo l’accoppiamento di L 3 e L 4 . Sintoniz¬ 
zando il sistema di antenna la corrente si¬ 
nodica dovrà aumentare. A ogni regolazione 
dell'accoppiamento di L 3 e L, o della sinto¬ 
nia del sistema di antenna si riporterà al mi¬ 
nimo la corrente anodica ritoccando la sinto¬ 
nia di L 3 C 3 . Naturalmente aumentando il 
carico deH’anrtplificatore, cioè la potenza as¬ 
sorbita dall’antenna, deve aumentare la cor¬ 
rente anodica a risonanza. Il carico può es¬ 
sere aumentato al punto che la corrente a- 
nodica (cioè la corrente indicata dallo stru¬ 
mento diminuita della corrente delle griglie) 
raggiunge 100 mA a 1500 volt. La corrente 
di griglia-schermo sarà di circa 70 mA, quel¬ 
la di griglia di 20 mA. In queste condizioni 
il potenziale di griglia-schermo sarà di circa 
400 volt. 

Impiegando buoni componenti per C )2 , 
C 13 e B«> l'ampli fica tore deve lavorare in 
modo stabile senza richiedere nutralizzazio- 
ne alcuna e senza che si producano oscilla¬ 
zioni parassite. 

• « • 

L’amplificatore AF è modulato sulla gri¬ 
glia di soppressione. A tale scopo alla gri¬ 
glia di soppressione della 803 viene applicato 
un potenziale negativo di ()o volt mentre 
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là tensione BF picco sarà di circa 130 volt, 
quindi sul picco BF il potenziale della gri¬ 
glia di soppressione deve raggiungere +40 
volt che il valore corrispondente al mas¬ 
simo rendimento. 

Con questo rnetodo di modulazione si 
ottiene una profondità del 90-95% col van- 
taggio di una facile messa a punto. 

Il trasformatore di modulazione ha il rap¬ 
porto 2:1; data la piccola potenza in gioco 
basta un nucleo a mantello con sezione di 
circa 8 cmq e finestra di 6 cmq; primario 
4000 spire 0,20; secondario 2000 spire 0,30. 

Per ottenere una buona modulazione con¬ 
viene che il carico imposto dalFantenna sul¬ 
l’amplificatore modulato non sia eccessivo, 
quindi l’accopiamento tra L 3 e L* non deve 
essere troppo stretto. 

Volendolo, la 803 potrebbe funzionare 
anche come raddoppiatore di frequenza, ma 
il rendimento e la qualità non sono natural¬ 
mente così buoni come sulla fondamentale. 

Parte AF 

Ri — 50 fi 0,5 watt 
R 2 — 2.20 ohm, 1 watt 
R 3 — ,2 j 6 ohm, 1 watt 
R. — 4700 ohm, io watt 
R s — 5000 ohm, 3 watt 

— 25 ohm, io watt 

R 7 — ryooo ohm, 20 watt 
C, — 100 pF mica 

Cj — variabile 250 pF 

— variabile 100 pF 
C x — 0,01 fi F carta 
C, — 0,01 fiF carta 
C 6 — 0,00115 fiF mica 

C r — o,oca fiF mica. 5000 volt 

— 100 pF, mica, 5000 volt. 

C 9 C, <( — 0,01 wF, carta 

Cjj — 0,001 fiF, mica, 5000 volt 
C r > — o,coi fiF, mica, icooo volt 
C ]? — 0,001 juF, mica, 50C0 volt 
X —. cristallo di 3,5 o 7 Me 
Bx —■ bobì na AF 2,5 mi 1 
B 2 — bobina AF 2,5 ini l 
B 3 — bobina AF 2,5 mH 


B 4 — bobina AF 2,5 mH 

— bobina AF 2,5 mH (100 niA) 

K — commutatore a due vie a tre posizioni 

/., (per cristallo 3,5 Me) - io spire 
0,65 su diam. 38 mm, lungh. avv, 
25 mm con condensatore di 100 pF 
(mica) montato ne) supporto 
(per cristallo di Me) — 6 spire 
0,65 mm. su diam. 38 mm. lungh. 
avv. 16 mm. 

L 3 - (per 3,5 e 7 Me) — 15 spire 1 mm 

su diam. 38 mm, lungh. avv. 22 mm. 
(per 7 c 14 Me) — 6 spire 1 mm su 
diam. 38 mm, lungh. avv. 22 mm 

— (per 3,5 Me) — 25 spire 1,6 mm 
su diam 64 mm, distanziate di 2 mm. 
(per 7 Me) — 14 spire 2 mm su 
diam 64 mm, distanziate di 2 mm 
(per 14 Me) — 6 spire 2 mm su 
diam 64 mm, distanziate di 2 inm 

L 4 — (per 3,6 Me) — 4 spire 2 pam. 

(per 7 Me) — 3 E«pire 2 mm. 

(per 14 Me) — 2 spire 2 mm. 

Parte BF 

R* — 5 MQ, 0,5 watt 
R y — 1300 ohm, 0,5 vvan 

Rir* - MQ, °5 w aw 

R n — 0,25 MQ, 0,5 watt 

R ri — 50000 ohm, 0.5 watt 

R,3 — potenziometro 1 megohm 

R 1( --- 1500 ohm, 1 watt 

R IS — 430 ohm, 2 watt 

Rie — 5000 ohm, 5 wati 

C u C,5 — elettrolitico 20 fiF, 50 volt 

C„ — 0,1 |xF, carta, 200 volt 

C l7 — 0,01 fiF, carta, 400 volt 

Cu C,» — elettrolitico 8 fi F, 450 volt 

C 2o — elettrolitico 20 fiF< 50 volt 

7 \ — trasform. intervalvolare rapp. P'S =1.3 

T 2 — trasform. modulazione P/S — 2*1 
(4 watt) 




Calcolo approssimalo di piccoli alimentatori 


Per alimentatori per trasmettitori di pic¬ 
cola potenza valgono le norme seguenti 
per un rettificatore monofase a onda in¬ 
tera, filtro a entrata induttiva a due cel¬ 
lule e valvole rettificatrici a vapore di mer¬ 
curio. 

1. La resistenza di carico totale si ottiene 
dividendo la tensione c. c. di uscita per 
la corrente di carico. 

2. L’induttanza minima della prima bobina 
d’arresto del filtro viene calcolata in 
base alla formula 

w LjRgff Ss 0,667 

3. La resistenza del partitore (resistenza) 
deve essere uguale (e non superiore) 
a 1000 volte la minima induttanza di 
Lj in henry, 

4 La capacità del condensatore di uscita 
deve essere di 4 uF. 

v L’induttanza della seconda bobina di 
arresto (JL.>) viene calcolata in base alla 
formula : 

L 7 L % (C -4- C) 2 ^ 2600 


La tensione c. c. di uscita è di 475 volt. 

La corrente di uscita totale è di 225 mA. 

1. Resistenza di carico totale 

475 u 

-~ 2100 ohm 

0,225 

2. Induttanza minima della bobina d’ar¬ 
resto d’entrata L r 

In base alla formula indicata si ha, essendo 
per un filtro monofase a onda intera 
co = 100 c/s (per una frequenza di rete 
di 50 c/s) 


2100 

donde L x ^ 2,23 henry 

In questo caso prenderemo una bobina 
fluttuante di = 5 4- 20 henry Suppo¬ 
niamo che tale bobina abbia una resistenza 
di 150 ohm. 

3. Partitore 

R ~~ 1000 . E x =- 1000 . 20 = 20.000 ohm 
La corrente dì perdita è 


6. La capacità del primo condensatore del 
filtro viene calcolata in base alla rela¬ 
zione suddetta. 

7. La tensione ottenuta ai capi di ogni 
metà del secondario viene ottenuta som¬ 
mando la tensione c, c. d’uscita alle 
cadute di tensione ai capi di L x e L z e 
alla caduta di tensione nella valvola ret¬ 
tificatrice. Il valore efficace è pari a 1,4 
volte tale valore. 

La potenza apparente in volt-ampere è 
0,75 volte il prodotto del doppio della 
tensione efficace (per una metà del se¬ 
condario) per la corrente di uscita. 

8. La tensione picco inversa per valvola è 
uguale a 1,4 volte il doppio della ten¬ 
sione efficace (per una metà de] secon¬ 
dario). 

Esemplo: 1. Sia da calcolare l’alimentatore 
per un rettificatore monofase a onda in¬ 
tera con filtro a entrata induttiva a due cel¬ 
lule e valvole rettificatrici a vapore di mer¬ 
curio per la parte AF di un trasmettitore. 


La potenza che il partitore deve dis¬ 
sipare tra il ~f AT e il — AT è di 

0,024 * 475 = 12 watt. 

4. Condensatore di uscita C 2 

4 (JlF 

5. Bobina d’arresto L 2 

Prenderemo una bobina d’arresto di io 
henry (0,25 mA). Supponiamo che la sua 
resistenza sia di 150 ohm. 

6. Primo condensatore C 1 del filtro 
Dalla formula suddetta abbiamo 

s - io (C ì + 4) 2 ^ 2600 donde C 2 ^ 7 p.F 

Prenderemo un condensatore di 8 p.F 

7. Trasformatore di alimentazione. 

Alla tensione di uscita (475 volt) vanno 
aggiunte le cadute di tensione ai capi di E x 
e L 2 . Questi ultimi sono prodotte dalla cor¬ 
rente di uscita (225 mA), e dalla corrente 
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di perdita nel partitore (24 mA): in tutto 
circa 250 mA. 

0,250 . (2.150) = 75 volt 

Dunque 

475 + 75 + 2-1 5 = 580 Volt 

2.15 volt rappresentano la caduta di ten¬ 
sione in due valvole rettificatrici a vapore 
di mercurio collegate in serie per le ragioni 
che diremo in seguito. 

Il valore efficace della tensione c. a. ai 
capi di ogni metà del secondario è dunque 

580 . i, 11= 650 volt 

La potenza apparente delFintero secon¬ 
dario è 

(2 . 650) . 0,250.0,75 — 2 3 5 volt-ampere 

Per le ragioni dette in seguito e come ap_ 
pare dal circuito in figura occorrono in_ 


9. Trasformatori di alimentazione di fila¬ 
mento delle valvole rettificatrici. 

Occorrono due trasformatori per 5 volt, 
3 ampere con presa al centro. L’isolamento 
deve essere almeno per il triplo della ten¬ 
sione di uscita, cioè per 3 X475 = 1325 V. 

Esempio 2. Sia da calcolare l’alimenta¬ 
tore per un rettificatore monofase a onda 
intera con filtro a entrata induttiva a due 
cellule e valvole rettificatrici a vapore di 
mercurio per la parte BF di un trasmetti¬ 
tore. 

La tensione c. c. di uscita totale è di 
360 volt. 

La corrente di uscita totale è di 180 mA» 

1. Resistenza di carico totale 

360 

-= 2000 ohm 

0,180 



vece due trasformatori, ciascuno avente 
però ai capi di metà d’ogni secondario 
una tensione c. a. di 650/2 — 325 volt, 
potenza apparente di 235/2 » 118 volt¬ 
ampere. 

8. Valvole rettificatrici. 

La tensione picco inversa, supponendo di 
collegare una sola valvola bianodo 83 sa¬ 
rebbe di 1,4 . (2 . 650) — 1820 volt. 

P/richè la 83 ha una tensione picco in¬ 
versa massima di soli 1400 volt, per non 
dover ricorrere a valvole costose, si col¬ 
legheranno due 83 in serie, come vedesi 
nello schema in figura (questa è la ragione 
per cui si è preso il doppio della caduta di 
tensione nella valvola, cioè 2.15 volt) e 
due trasformatori per AT come detto 
sopra. 


2. Induttanza minima della bobina d’ar 
resto di entrata Lj 

2 . 3,14 . 100 . Lj 

—- 0,667 

2 000 

L, ^2,1 henry 

Prenderemo — 5 -r 20 henry. Suppo¬ 
niamo che per tale valore e per la corrente 
di 180 mA si abbia una resistenza di 200 ohm 

3. Partitore 

R = 1000 L x 1000 . 20 -■= 20000 ohm 
La corrente di perdita è 


20000 
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4. Condensatore di uscita C t 
4 (J 7 

j. Bobina d’arresto L 2 

io henry (0,2 mA), 200 ohm 
8. Primo condensatore C x del filtro 
8 p.F 

7. Trasformatore di alimentazione 
Alla tensione d’uscita (360 volt) vanno 
aggiunte le cadute di tensione ai capi di 
L, x e L, 2 cioè 

C,200. 4 OO =80 Volt 

Dunque 

380 -J- 80 -J- 15 = 45 5 volt 
Il valore efficace della tensione c. a. ai 
capi di ogni metà del secondario è dunque 
455 . 1,11 = 505 volt 
La potenza apparente dell’intero secon¬ 
dario è 

(2 . 505) . 0,200.0,75 = 152 volt-amp. 

6. valvole rettificatrici. 

La tensione picco inversa è 

1,4 (2 . 505)= 1420 volt 


Converrà in questo caso prendere per 
L x e Lo bobine con una resistenza alquanto 
minore onde stare nel limite massimo di 
1400 volt prescritto per la 83, rifacendo il 
calcolo per avere la tensione efficace ai 
capi di metà secondario e la potenza ap¬ 
parente. 

Il circuito è analogo a quello in figura 
tranne che i valori sono differenti. 

Precauzioni per la costruzione di alimentatori 

1. Collegare il — - 4 T a massa e a una buona 
terra. 

2. Collegare a massa e a una buona terra i nu¬ 
clei dei trasformatori di alimentazione e delle 
bobine d’arresto, e tutte le parti metalliche che 
non fanno parte del circuito elettrico. 

3. Collocare e proteggere con copertura gli ali¬ 
mentatori in modo che la persona dell’opera¬ 
tore non possa venire a contatto con parti a 
potenziale elevato. 

4. Col legare sempre una resistenza in derivazione 
all’uscita dell’alimentatore (non occorre se vi 
è partitore) che serve a scaricare i condensa- 
tori del filtro 

5. Effettuare i collegamenti ad alta tensione con 
filo ben isolato (per una tensione almeno 2 
volte la massima esistente). 


APPARECCHIATURE 01 CLASSE PER TECNICI ESIGENTI 
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Dati su salvale non comuni 

DANILO MORRI 


Tutti gli O.M. iu questo tempo si trovano 
in possesso di numerose valvole, di molte del¬ 
le quali ignorano le caratteristiche od alme¬ 
no gli usi a cui particolarmente si prestano. 

Intendiamo dare qui i dati concernenti al¬ 
cune di queste valvole « strane : premettia¬ 
mo che a questi accenni eeguiranuo ailtri, per 
altre valvole o di completamento a quelli qui 
riportati, perchè non per tutte ci è stato pos¬ 
sibile rintracciare i dati precisi. Per molte, 
anzi, abbiamo dovuto determinare 'e connes¬ 
sioni e Fuso sperimentalmente; assicuriamo pe¬ 
rò che quanto qui pubblirato è stato oggetto 
di controlli rigorosissimi-, per cui potranno 
mancare dei dati, ma quelli indicati sono si¬ 
curi. 

RV2P800 — Pentodo a riscaldamento diret¬ 
to (fig. 1) - Uso universale { A .F,-M.F.-Os( . 
Riv.-B.F.) * Particolarmente indicalo per O.C. 
e O.U.iC. come oscillatore di piccola potenza 
o rivelatore a reazione e superrigeiierazione - 
Vo’t iilamento: 2 4 (riducibili a 2 senza ec¬ 
cessiva diminuzione di rendimento) . Volt p ac¬ 
ca; norm. 180 - min. 30 - max. 250 - Volt 
schermo, rispettivamente. 150 - 30 - 230 —. 
Questa valvola è in vetro, chiusa in custodia 
metallica (nc esistono anche tipi in bakelite). 
con fondo in bakelite; lo zoccolo, tipo spe¬ 
ciale, è a bicchiere, con altro schermo me¬ 
tallico. E' particolarmente adatta a funzionare 
a batterìe a secco o con alimentazione a vi¬ 
bratore: richiede infatti poche diecine di mil- 
iampere per [' filamento e non più di 10 
per placca c schermo (secondo gli usi). Della 
stessa serie (RV2). a 2.4 V, esistono anche 
triodi e doppi diodi raddrizzatori* 

RV12P2000 — Pentodo a riscaldamento in¬ 
diretto tipo ghianda (fig. 2) - Uso universale 
- Molto adatto a funzionare anche come trio¬ 
do - Particolarmente indicato per O.U.C, (v. 
precedente) Volt filamento 12,6 - Amp. fila¬ 
mento 0.065 - Volt placca nomi. 210 - min. 
80 - max 250 - Volt schermo in proporzione, 
sino ad un massimo di 230 (250 se usato in¬ 
sieme alla placca, come triodo) - Watt uscita 
in B.F.: 0.350 - Corrente anodica massima 
10 inA tota'i - E" una valvola con bulbo in 
vetro, parzialmente metallizzato, e zoccolo spe¬ 
ciale in bakelite e duralluminio. 

OZ4 — Doppio diodo rettificatore a freddo 
(fig. 3) - Particolarmente indicato per piccoli 
apparecchi. Sostituisce senza alcuna variazio¬ 
ne la 6X5iGT. E’ stato studiato e realizzato 
per funzionare con vibratore; ha innegabili 
vantaggi, ma presenta talvolta un inconvenien¬ 
te, oltre a que"o di avere una durata di cir¬ 
ca un terzo inferiore dei raddrizzatori a ca¬ 
todo caldo, che è quello di creare dieturbi a 
R.F.. Normalmente questi disturbi però sono 


sensibili solo sulle onde lunghe e sulle fre¬ 
quenze più basse della gamma onde medie. In 
ogni caso sono facilmente eliminabili con un 
fi'tro costituito da una picco a impedenza A.F. 
ni un condensatore di opportuna capacità, in¬ 
serito sul catodo. Per funzionare richiede un 
assorbimento minimo di corrente di 30 niA. 
Corrente massima erogata, 70 mA. Volt c.a. 
per placca max 300. E’ una valvola metallica, 
con zoccolo octaì piccolo. 

CV6 (VT 232) -- Triodo a riscaldamento 

indiretto (fig. 1) - Eccellente oscillatore per 
O.U.C. (montato su un piccolo trasmettiore 
sui 56 Me al poeto di una 6L6, semp’icemen- 
te co'legando grìglia e placca ai piedini cor 
rispondenti con un pezzo di filo e senza alcun 
accorgimento particolare, ha dato risultali lie¬ 
vemente superiori). Accensione a 63 Volt. 0 2 
A. Volt placca norm. 250 (elevatili senza in¬ 
convenienti a 450/ In ' etro, con placca e gri¬ 
glia in toìta zoccolo « età 1 piccolo. 

VT 52 = Tetrodo a riscaldamento indiret¬ 
to (fig. 5) - Usato come aniplificaiore di B.F, 
couseute una uscita di oltre 3 Watt con un 
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«egna'e di ingresso pari ad 1/4. di quello ri¬ 
chiesto <la una 6V6 - Si presta ottimamente 
come oscillatore di piccola potenza. Accensio¬ 
ne a 6,3 V - 0,2 A. Volt placca norm. 250 
(eiettabili a 350), con c.a. 40 mA. Volt scher¬ 
mo 250. In vetro, con griglia in testa; zoccolo 
octa 1 piccolo. 

VR 91 (=EF50-VT250-ARF55) = Pentodo 
A.F. a riscaldamento indiretto (fig. 6) - Otti¬ 
mo amplificatore A.F. per ricevitori O.C. e 
O.U.C. Assolutamente «consigliabile per O. 


Medie (rende infatti circa il triplo di una 
6K7G su O.C. ed 1/3 della stessa su O. medie). 
Accensione a 6,3 Volt * 0.2 A. Volt placca 
norm. 250, schermo 250. Questa valvola è co¬ 
struita interamente in vetro, con zoccolo chia¬ 
ve. Il bulbo è incorporato in una custodia 
metanica. 

CV65 = Pentodo amplificatore B. F. a ri- 
scaldamento diretto (fig. 7). Ottimo per pic¬ 
coli ricevitori trasportabili a batteria a sec¬ 
co o per trasmettitori di dimensioni ridottis¬ 
sime. Usato come osciPatore ani 40 metri, con 
circa 200 volt di placca, rendeva oltre 5 
watt, ed ha permesso collegamenti anche a 
notevole distanza con una aereo di fortuna. 
Come amplifica tore di B.F. rende 2.5 Watt. 
Accensione a 2 volt; volt placca e schermo 
norm. 120 (elevabi'l senza inconvenienti a 
250). In vetro; zoccolo octal grande. 

ARP 12 = Pentodo amplificatore A F. a ri- 
scaldamento diretto (fig. 8). Con la valvola 
precedente e le due seguenti costituisce una 
serie di valvole ottime per la realizzazione 
di piccoli ricevitori trasportabili a batterie. 
Ha caraterisiche molto simili aPa 6K7G. Su 
O.C. ha però una maggiore sensibilità. Accen¬ 
sione a 2 volt - c. a. 0.1 A; Volt placca norm. 
120. In vetro metaPizzato; zoccolo octal 
grande. 

AR8 = Doppio diodo triodo a riscalda¬ 
mento diretto (fig. 9) - V. precedente. - Ca¬ 
ratteristiche molto simili alla 6Q7G. Accen¬ 
sione e anodica come per 'la valvo’a prece¬ 
dente. 

ARP2 = Triodo esodo a riscaldamento di¬ 
retto (fig. 10) - V. Arp. 12 - Funzionamento 
e caratteristiche molto simili alla 8K8G. Ac 
censione e anodica (anche per la sezione trio¬ 
do) come per la valvola precedente. 

V.B. - Tutte V connessioni rappresentate 
nelle figure si intendono agli zoccoli visti 
da sotto. 
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TORINO. — Il 26 Aprile 1946 33 Soci di 
Torino hanno proceduto alla costituzione del¬ 
la Sezione di Torino. E’ «stato eletto un Consi¬ 
glio Provvisorio cosi composto: dr. Maurizio 
Bighani, Giuseppe Boella, ing. G. L. Colonnet¬ 
ta dr. Vittorio Turietti. Ruggero Visconti. 

Attività delle Sezioni 

ROMA. — La sezione Romana il cui nu¬ 
mero di soci Ha raggiunto oramai P centinaio, 
per il cortese interessamento del prof. Tor¬ 
tora Antonio, ha ottenuto per le proprie riu¬ 
nioni, dal presidente del CRAL ACEA, la con¬ 
cessione del locale di questo CRAL, in Via 
degli Astalli 19 (Palazzo A'tieri). La sezione 
si riunisce due volte al mese di domenica 
mattina alle ore 10 in ta T e locale e le riunioni 
improntate a gr mie (ordiul.Là e fraternità fra 
i soci si svolgono intramezzate da piacevoli 
conversazioni tecniche tenute dai soci ing. 
Curcio e ing. Maiini, su argomenti tecnici pra¬ 
tici, interessanti ’a categoria radianti. 1 mede¬ 
simi alla fine delle conversazioni ai mettono 
a disposizione dei soci per rispondere a tutti 
quei quesiti tecnici e consigli che vengono 
richiesti, dimodoché tutti possono trovare 1/ 
soluzione a quei problemi e a quegli incon¬ 
venienti che ciascuno riscontra noie proprie 
rea'izzaziorii pratiche. 

Si comunica a tutti i 6oci della sezione di 
Roma che per informazioni sulle riunioni e 
su tutto quanto altro si riferisce a ? la sezione 
possono rivo’gersi al Presidente della sezione 
dott. Polli Carlo, via A’ uli 3, anche telefo¬ 
nica mpnte al n. 490 337 dopo le ore 21. 

BOLOGNA. — «La sezione di Bo’ogna della 
ARI. PAssociazione Elettrotecnica Ita 1 rana, 
l’Associazione Ingegneri di Bologna hanno 
iniziato una fattiva collaborazione organizsan¬ 
do conferenze periodiche. 

Il giorno 6 LugPo 1946 l’ammiraglio prof, 
dr. Vittorio De Pace ha tenuto una interes¬ 
sante conversazione sul tema: « Da Le radio¬ 
trasmissioni di Marconi nella vii a di Ponlec- 
chio a'ia esplorazione degli spazi interplaneta¬ 
ri col radar ». 

VARESE. — Domenica 7 Luglio un gruppo 
di soci della Sez one di Varese si sono recati 
in visita al Centro di controllo della RAI ri¬ 
cevuti dall’ing. Gallig'oni (Direttore del Cen¬ 
tro e presciente della sezione) e dai tecnici 
addetti ì quali sono anche soci del’a ARI. 

Dopo aver trattati diversi argomenti di at¬ 
tua ita rad antistica gli intervenuti hanno vi¬ 
sitato gli impianti del Centro stesso soffer¬ 
mandosi partico’armente ad osservare He appa¬ 
recchiatile che permettono la misura di fre¬ 
quenza delle stazioni ad onda media e corta 
con la precisione di un decimo di periodo, 
que’le per la misura di campo, di modula¬ 


zione ed altri apparati inerenti i servizi di 
controllo della Radiodiffusione. 

APa fino della visita è stato offerto un 
piccolo «puntino quindi i gitanti si sono ac¬ 
comiatati esprimendo la loro soddisfazione per 
l’interessantissima visita che ha permesso lo¬ 
ro di rendersi edotti di un genere di attivi¬ 
tà molto importante e generalmente poco co¬ 
nosciuta. 

Per il mese di Agosto è prevista un altra 
riunione ala quale potranno partecipare an¬ 
che i soci di altre sezioni. 

BOLZANO. — Il 30 Maggio nei locali ge»- 
tilmeiite concessi da Radio Bo’zano, si so¬ 
no riuniti i soci della sezione Arina che com¬ 
prende una schiera di appaS6Ìonati e studiosi 
di radiotecnica. 

(La seduta è stata aperta dal presidente del¬ 
la sezione, sig. Bruni, il quale ha illustrato 
ai presenti l’impianto della stazione radio ed 
ha tracciato vari a tri argomenti tecnici. 

Ha preso poi la parola il segretario dePa 
sezione sig Ravanelli, il quale ha parlato 
sull'attività della risorta sezione soffermando¬ 
si in particolare su quanto è stato fatto dal¬ 
la sezione stessa in questi ultimi tempi. 

L’assemb’ea manifesta quindi P desiderio, 
subito accolto di effettuare una visita al.a sta. 
zione trasmittente di Monticolo in unione al¬ 
la sezione trentina delPARI, allo 6COpo di 
stahilire più intimi contatti tra le varie se¬ 
zioni. 

La seduta si è chiusa con l'augurio di poter 
effettuare frequentemente riunioni del genere 
per approfondire le cognizioni radiotecniche 
degli iscritti. 

TRENTO. — Il giorno 19 Maggio 1946 al- 
<’a presenza di N. 22 soci, nei locali della 
Birreria Pedavena sita in Trento, via S. Cro¬ 
ce, si è tenuta la seconda riunione della Se¬ 
zione dtìll’ARI di Trento. 

Il presidente ha dato lettura delle circolari 
diramate da questa Direzione ed ha annun¬ 
ciato i nomi dei due Soci della Sezione di 
Trento, ai qua’i sarà concesso nn permesso 
provvisorio per prove di trasmissione su 10 
metri. 

Il Presidente ha esortato tutti a pazienta¬ 
re ancora per qualche tempo essendo g : à va¬ 
rato il decreto concernente le licenze, decre¬ 
to che aspetta so'amente la firma degli Al¬ 
leati. 

Ha esortato tutti a curare particolarmente 
i sistemi di modulazione e di accordo di an¬ 
tenna che sono per la maggior parte poco 
curati e deficienti, causa di noie agli stéssi 
OM ed agli abbonati de la R.À.I. 

In nn secondo tempo i soci si sono scam¬ 
biate dePe idee e pareri diversi su questioni 
di carattere tecnico. E’ avvenuto ^qualche 
scambio di materiale. 
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Milano., 30-6-46 

Spett. Associazione Radiotecnica Italiana 

Milano 

Mi richiamo alla lettera di IAU (Federico 
Strada) mio vecchio amico, pubblicata nella 
« Rubrica dei Soci » del N. 3 per associarmi 
pienamente a quanto egli dice , a proposito 
della nuova ripresa radiantistica italiana . Ma 
sopratntto ritengo di insistere sul desidero 
che abbiamo tutti noi vecchi OM delVepoca 
1925-1928 di mantenere i nostri nominativi, 
già da allora autorizzati dalVARI. Anch io. 
pur senza allinearmi con i «pionieri » italiani, 
ho al mio attivo più dì 800 comunicazioni 
bilaterali. anche sulle massime distanze mon¬ 
diali: il mio nominativo di 1FO era noto a 
moltissimi OM stranieri. Vorrei pertanto pro¬ 
porre, che il Radio Gì orna 1 e. ad evitare inu¬ 
tili equivoci , pubblicasse subito l elenco dei 
nominativi confermati, pur facendo distinzio¬ 
ne tra quelli regolarmente autorizzati e quelli 
in attesa di licenza o, come nel mio caso, 
non ancora in grado di allestire un trasmet¬ 
titore. Così facendo, gli OM che avessero, pur 
senza volerò, « usurpato » un nominativo, po¬ 
trebbero provvedere in conformità. 

Invio a tutti, vecchi e nuovi OM, il mio 
augurio di buono e fruttifero lavoro e alla 
nostra A,R,I. il senso di gratitudine per To- 
pera che sta svolgendo per fare rinascere in 
Italia il vero radiantismo. 

ÌDott, Ing. Franco Silvano Orefice 
IFO 

ak 

RADIANTI E RADIOTELEGRAFIA 

Ormai con licenza o senza licenza le gam 
me destinate ai dilettanti rigurgitano di OM 
i quali per la verità non sempre si manten¬ 
gono ne? limiti di frequenza prescritta ma, 
particolarmente gli italiani sulla gamma dei 
40 metri, hanno tendenza ad uscire di banda 
provocando interferenze alle stazioni radiote- 
legrafiche e sollevando di conseguenza ener¬ 
giche proteste da parte degli enti interessati . 
Ma non è a questo fatto che vogliamo dedi¬ 
care la nostra attenzione ma bensì ad un 
altro che non è certamente meno importante 
almeno per il buon nome dei nostri radianti. 

Ascoltando in questi ultimi tempi diversi 
QSO abbiaìno potuto constatare che. mentre 
sono moltissimi gli OM americani, inglesi, sve¬ 
desi 9 brasiliani, ecc., che trasmettono in te¬ 
legrazia, quelli italiani sono piuttosto restii a 
dedicarsi ad un tal genere di attività e, cosa 
ben più grave, abbiamo potuto notare che 
ben pochi di coloro che vi >/ dedicano sono 


all'altezza di farlo con una certa competenza . 

Se è vero che anche qualche OM estero 
,sp affaccia ogni tanto tentennante cercando 
di muovere i primi passi per lo meno con 
dei connazionali, bisogna riconoscere che la 
maggior parte di essi è in condizione di svol¬ 
gere questo servizio con sicurezza, ed anzi 
moltissimi, specialmente gli americani . si fan¬ 
no notare per le loro indubbie qualità di 
professionisti 

Sarebbe perciò augurabile e consigliabile 
che i radianti italiani prima di addentrarsi 
in tale genere di comunicazioni ed in parti¬ 
colare con gli stranieri, cercassero di portarsi 
ad un livello tale che permetta loro di ef¬ 
fettuare un collegamento rediotelegrafico sen¬ 
za fare delle figure poco edificanti come è 
successo per esempio alfOM italiano i 1PMT 
il quale alcune sere or sono annaspando con 
il tasto era riuscito ad entrare in QSO con 
T americano W6KK. PMT faceva quel che po¬ 
teva e T americano nel quale per l'appunto 
si poteva intuire il professionista, resosi con¬ 
to delle deboli qualità telegrafiche del suo 
corrispondente trasmetteva i suoi messaggi ad 
una velocità così ridotta e così ben <'<tdan¬ 
zata che anche un principiante sarebe stato 
nelle condiizoni di ricevere, ma PMT non capì 
niente , e sebbene in precedenza avesse dato 
in pessimo stile a WòKK un R8. dopo aver 
pasticciato qualche cosa di incomprensihile e 
che di morse aveva molto poco preferì non 
farsi più sentire in aria. Questo che abbiamo 
riportato non è che uno dei diversi casi! di 
comunicazioni non troppo perfette di OM ita¬ 
liani che abbiamo avuto occasione di sentire. 

Per conto nostro siamo ceni che le comu¬ 
nicazioni radiotelegrafiche fra dilettanti sia¬ 
no piuttosto semplici ed in dubbiameli te molto 
pfù facili delle comunicazioni commerciali per 
effettuare le quali come è noto sono neces¬ 
sari anni ed anni di servìzio anche dopo aver 
conseguito il tilt t’al tra clip facile certificato 
internazionale di radiotelegrafista , ma vorrem¬ 
mo consigliare quei radianti che desiderano 
dedicarsi ad un simile genere di trasmis¬ 
sioni (e sarebbe sperabile che fossero molti) 
di mettersi per lo meno nelle condizioni df 
farlo con una certa sicurezza, tesa questa 
che si può ottenere con un unico mezzo e 
cioè eseguendo con costanza molti esercizi 
sia di trasmissione che di ricezione e pos¬ 
sibilmente sotto il controllo di persona 
pi atica che possa dare i necessari sugge¬ 
rimenti e correggere quei difetti che è co¬ 
sì facile acquistare inizialmente. Successiva¬ 
mente alla fase iniziale un ottimo esercizio 
sarà quello di fare dei QSO con connazionali 
e conoscenti (certamente non appena sarà per¬ 
messo) sistema questo che a poco a poco fa¬ 
rà superare quella timidezza che molte volte 
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è la causa principale dell'insuccesso. A tale 
riguardo lo scrivente non appena la questio¬ 
ne delle licenze sarà risolta, e speriamo che 
cfò avvenga presto , si terrà con piacere a 
disposizione di chiunque lo desideri per tra - 
smettere vip radio dei semplici esercizi di 
radiotelegrafia e fare con lo stesso mezzo 
dei semplici. QSO per i principianti che lo 
desiderano e ciò con la speranza di rendersi 
utile alla massa dei radianti italiani 

Piero Soati 

* 

A NOME DELLA < LEGHORN GANG » 

Livorno 19 giugno 1946 
Spende A.R.I. - Milano 

Rfcevo la Vs. in data 12 c . m. e natural¬ 
mente non potevo non essere indgnato del¬ 
l’interferenza di certi signori nelle nostre re- 
lozioni con la ARI. 

Effettivamente Vambizione fa dei brutti 
scherzi , ma quando tale ambiizone giunge a 
rovinare piani e progetti accarezzati nei lun¬ 
ghi anni di pericolosa attività non si può re¬ 
stare passivi. 

Chi, se non la ARI, ha sfidato le autorità 
del tempo che fu per venire incontro a dei 
giovani desiderosi di approfondirsi nell’appas - 
sionante ramo del radiantismo? 

Chi , se non la ARI, ci ha assegnato i no¬ 
minativi di trasmissione in tempo di proibi¬ 
zione assoluta? 

Chi, ci ha fatto il servizio delle QSL? Obiet¬ 
teranno Unse rii e la ARI ha fatto questo per 
interessa?... /kt non perdere le quote della 
sparuta chierc degli OMs di quei tempi?* . 

F* Fora di finirla con le ambizioni. Ri so¬ 
gnai' a essere degli sciocchi per pensare che 
gli OM Italiani potessero avere le sospirate 
licenze prima delle eiezioni , ma era convin¬ 
zione assoluta che queste ci sarebbero state 
concesse dopo. 

Chi dobbiamo ringraziare se questo non è 
avvenuto? Era naturale che le Superiori Au¬ 
torità non sapendo che pesci pigliare sospen¬ 
dessero le licenze. Sta a noi vecchi OM far 
comprendere che se in Italia ri è un Ente 
che deve essere preposto alla di sciolina del 
traffico dilettantìstico, questo è fa ARI, e que¬ 
sto è quello che faremo e che ora stiamo 
elaborando. 

Intanto mentre in tutto il mondo si assiste 
al rifu istmo delle licenze (il 1. luglio avre¬ 
mo i W/VE e contorno sui 20 metri) in Ita¬ 
lia si languisce e si sospira... per opera dei 
soliti ambiziosi. 

Cordialità 

Frank Sanfilippo. 

Raoul Ma sui. 

Mario lanitlo. 


Modeiia, 12VII46 

Egregio Direttore, 

ho ascoltato alcuni momenti la gamma 
dei 7000 Kc ed ho intercettato un mio omo¬ 
nimo I1MC. che lavora effettuando QSO ita¬ 
liani e chiamate in francese. 

Vi pregherei perciò di voler « ospitare » 
queste mfe poche righe sul Radio Giornale, 
affinchè tutti gli OM amici e conoscenti pos¬ 
sano prendere visione che: 

Il sottoscritto titolare del nominativo UMC 
ha interrotto su invito dell*ARI ogni attività 
dal 10-XII-1945 e prego il nuovo I1MC ad 
interrompere ogni attività, od almeno a non 
usare questo nominativo già assegnato uffi¬ 
cialmente dall* ARI. 

Ringraziando invio saluti . 

Piero Bertolani 
Largo Corsica , 1 . Modena 

* 

Lamentano pure l’usurpazione del loro no¬ 
minativo: 1K0, 1SK. 1SN. l'MP. 

* 

RISOLLEVANDO UNA VECCHIA QUESTIO¬ 
NE. 

L’indicazione delle condizioni atmosferiche 
al momento in cui avviene il QSO era, un 
tempo, ritenuta quasi indispensabile . 

Io ritengo, ehe tutt*oggi la cosa meriti la 
massima considerazione e pertanto proporrei 
di unificare il metodo di catalogazione del 
tempo secondo la tabella creata dai dilettanti 
britannici. 

Detta codificazione fu proposta anni or so¬ 
no dalla RSGB alla IARU, erano i tempi in 
cui stava per scoppiare il conflitto e quindi 
delle decisioni non se ne è più saputo nulla. 

Ad ogni modo la rosa è interessante per la 
sua praticità e merita di esser presa in consi¬ 
derazione. Esprìmendo con Wx da 1 a 9 si 
può combinare due o tre numeri ed indicare 
sin'eneamente le condizioni al mas} eriche. 

Ecco ta tabella: 

Wx 1 ‘ Freddo 
Wx 2 - Pioggia 
Wx3 ~ Nebbia 
Wx 4 - Nuvoloso 
Wx 5 - Vento 

Wx 6 - Coperto ma buono 
Wx 7 - Chiaro 
Wx 8 - Asciutto 
Wx 9 - Sole o caldo 

La presente codificazione permette , specie 
ai grafisti, di indicare il tempo con pochi se¬ 
gni per esempio Wx569 indica vento, coper¬ 
to, caldo; Wx 125 freddo, pioggia, vento. 

La maggior parte degli OM inglesi ha, sul¬ 
la QSL, uno spazio riservato al Wx; a noi 
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non rimane che adottarlo e cercare di gene¬ 
ralizzarlo . Uno dei compiti del radiante è 
appunto quello dì migliorarsi e di aiutare gli 
altri a progredire . 

Cordiali saluti. 

Marino Miceli (I 1SN). 

3éc 

Torino. £-8-46. 

Spett.le À.R.l., 

P. S . - Gradirei che nel prossimo numero 


di ? Radio Giornale » venisse fatto un appello 
a tutti gli OM che lavorano le bande dei 
e 5 int affinchè (se questo lo permettono i lo¬ 
ro singoli impegni) effettuassero le loro pro¬ 
ve di trasmissione e ascolto in determinate 
ore serali o diurne da rendersi note su « Ra¬ 
dio Giornale » affinchè si abbia la possibilità 
in ottime condizioni di propagazione di essere 
uditi o effettuare collegamento a grandi e 
medie distanze r cosa questa non possibile se 
le ore di trasmissioni sono disparate - 

P. P. Bavaasano. 


VARIE 


PER SILLABARE LE PAROLE 
IN RADIOTELEFONIA 

A - ADAMS 

<B • BOSTON 

C - CHICAGO (cicàgo) 

D - DENVER 
E - EDWARD (èduard) 

F - FRANK (frenk) 

G - GEORGE igiòrg) 

H - HENRY 
I - IDA 

J - JOHN (giòn ) 

K - KING 
L - LINCOLN 
M - MARY (mèri) 

N - NEW YORK (nuiòrki 
O - OCEAN (òscien) 

P - PETER (pitcr) 

Q - QUEEN (quìin) 

R - ROBiERT 
S - SUGAR (sciùgar) 

T - THOMAS 
U - UNION ( iiuiion) 

V - VICTOR 

W - WILLIAM (mlliam) 

X - X-RAY (icsrèi) 

Y - YOUNG (iong) 

Z - ZERO (ziro) 

L r ing, Mario Mariani della Sezione di Bolo¬ 
gna propone Pad Orione <le-"le seguenti parole 
del linguaggio radiotecnico per facilitare la 
identificazione dei nominativi nei QSO Fra i- 
taliam : 

A - AMPERE 
B - BOBINA 
C - CAPACITA' 

D - DIODO 
E - EMISSIONE 
F - FARAD 
G - GRIGLIA 
H - HENRY 


I - INDOTTO 
K - KILO 
L * LINEA 
M - MARCONI 
N - NEGATIVO 
0 - OHM 
P - PLACCA 
Q - QUARZO 
R - RADIO 

5 - STADIO 
T - TRIODO 
U - UNITA' 

V - VOLT 
W- WATT 

Y - I GRECO 
Z - ZETA 

J - JOULE 
X - XILOFONO. 

SISTEMA R-S-T 

R (readabiiity = intelligibilità) 

1 inintelligibile 

2 difficilmente intelligìbile, qualche paro" a ap¬ 
pena 

3 intelligibile con gran difficoltà 

4 intelligibile senza difficoltà 
o perfettamente intelligibile 

s (signal strength — intensità del segnale) 

1 debolissimo, difficilmente percettibile 

2 debolissimo 

3 debole 

4 discreto 

ó abbastanza buono 

6 buono 

7 discretamente forte 

8 forte 

9 fortissimo 

X (tono — tonalità) 

1 nota estremamente rozza 

2 nota c. a. rozza 
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3 rozza, .nota c. a. bassa 

1 nota c. a. rozza d iscretamente musicale 

5 nota modulata musicale 

6 nota modulata, leggera traccia di fi.scliio 

7 quasi nota c. c.. leggera ondulazione 

8 buona nota o. r.. appena tracce di ondula 
zione 

9 purissima nota c. r. 

(Se la nota sembra di controllo a erista.llo, 
aggiungere una X dopo il numero). 


Valvole faro 

La GECO ba messo in commercio valvole 
faro per frequenze da 200 a 3370 Me.: 

2C40 (ricezione) tensione anodica 250 V, 
corr. anodica 20 mA. guadagno 12 dB. po¬ 
tenza 0.2 W 

2C43 (trasmissione) tensione anodica 350 
V, potenza uscita 12> - 5 W. 

Nominativi di trasmissione 


* 


Frequenze concesse agU 0M negli U.S,À 

Ecco un elenco del’e frequenze (in Me) 
< oncesee a partire dal 15 Maggio. 


3,500 — 

4.0 

3,900 — 

4.0 

27.185 — 

27.155 

28.0 — 

29.7 

28,1 — 

29.7 

29.0 — 

29.7 

50,0 — 

54.0 

52,5 — 

54.0 

144,0 — 

148,0 

235,0 —- 

210.0 

mo — 

430.0 


1215,0 

—- 1295,0 

2300.0 

— 2450,0 

5250.0 

— 5650,0 

10000,0 

— 10500.0 

21000 0 

— 22000.0 


oltre 3000 


Al 

A3 

AO. Al, A2. A3. A4. 

MF 

Al 

A3 

FM 

Al. A2, A3, A4 
MF 

Al. A2, A3, A4. FM 
Al. A2. A3, A4, MF 
Al. A2, A3. A4, A5. 
MF (potenza picco 
antenna non sup. a 
50 watt), 

A0, Al, A2, A3, A4. 
A5. MF, impulso 


AO portante non modulata 
Al =: telegrafia O.P. 

A2 = O.P. modulata 
~ fonia mod. amp. 

= facsimile 
— televisione 
MF — modul. frequenza (fonia c grafia) 

Al mese di giugno le bande di 7 e 14 Me 
non erano ancora 6tate concesse. 


Nuovi DX * primato 

LI mig’ior DX su 144 Me. sembra essere 
quello tra WILÀS e W1IVA su una distanza 
di 145 miglia. 

Su 420 Me è stato stabilito un QSO «rii 17 
miglia. 

WóOJK/2 e W9WHM/2 hanno stabilito un 
contatto alla distanza di 7/10 di miglio su 
2300 Me con potenza di uscita di 50 100 milli- 
watt e tubi faro. 


Si lamenta purtroppo l’inconveniente che 
rno’ti radianti fanno uso di nominativi non di 
loro spettanza. Per ovviare tale inconveniente 
molti pensano che sarebbe conveniente addi- 
venire alla pubblicazione su Radio Giornale 
dei nominativi già assegnati, menzionando pu¬ 
re il qra. 

(Tradiremmo sentire in proposito Popinione 
dei Soci e delle Sezioni. 

Quota per il servizio qsl. 

Si rammenta che la quota per il servizio 
qsl dà diritto a ricevere una volta al mese le 
qsl in arrivo, mentre le qsl destinate all’Este¬ 
ro vengono pure spedite una volta al mese. 

Siccome il servizio, cui la quota dà diritto, 
scade a fine dicembre di ogni anno, la quota 
da versare d ora in poi, dovrà essere ridotta 
di IL. 15 per ogni mese successivo al luglio, 
cioè L. 85 per il periodo agosto-dicembre, 70 
per queVo settembre-dicembre e così via. 

Radio Amateur Handbook e QST 

La ARI ha chiesto alla ARRL l’invio di 100 
copie del R.A.H. 1946 ma abbiamo ora avuto 
notizie della IARU che l’edizione 1946 è 
esaurita. 

Anche per g'i abbonamenti al QlST nu’la 
possiamo dire di preciso. 

Collaborazione alla Rivista. 

Troppo esiguo è il numero di collaboratori. 
Le riviste come QST vivono gratzie alla col¬ 
laborazione di tutti gli OM. Preghiamo dun¬ 
que i Soci di inviarci dati completi sui loro 
XTF, dati e consigli per la costruzione di bo¬ 
bine e altri componenti per XTR e RGR, con¬ 
sigli e dati basati solila personale esperienza 
in merito a'ia messa a punto di trasmettitori, 
antenne, ecc. 

La collaborazione viene retribuiti». 

Record Italiani su onde ultracorte. 

Nel il. 3 di Radio Giornale abbiamo pub¬ 
blicati i dati di alcuni primati mondiali su 
frequenze di 56 me. e oltre. AFo scopo di 
compilare uua tabella analoga per i risu.1 a ti 
ottenuti da OM italiani preghiamo di inviarci 
dati documentati in proposito. 
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NEL MONDO DEGLI OM 

Alcuni DX italiani 

1AS — (dr . Silvio Pozzi - Novara). 

56 Me — Novara - Liverpool - 1300 km 
- 2 luglio 1938 - QSO eon gSMQ. 


116 Me — Bagnate di Gozzano - Penice - 
150 km. 

1AY — (Giuseppe Fontana - Milano) 

56 Me — Milano - Belfast - 21 Giugno 
10 - 16 . 


2° ELENCO SOCI SOSTENITORI 

Totale precedente (v. N. 3) ìL. 9093 — 

25-5-46: cap. cav. Giovanni Filippini - Lancenigo di 1”reviso 500 — 

31-5-46: sig. Mario Ci pria ni - via S pontini 113. Firenze 500.— 

3-7-46: dr. ing Gian Pietro Ga'ligiom - via Marconi 18, Sesto Calende 500.— 

3- 7-46: dr. Fausto Casari - via Marconi 66. Novi di Modena >' 500.— 

4- 7-46: rag. Amedeo Pinceti, corso Carbonara 7, Genova > 500, 

31-7-46: sig. Ruggero Visconti - via Gramsci. 3 - Torino > 500. - 


Totale L. 12093 — 


A S G 0 1 T I 

Per mancanza dji spazio pubblichiamo solo 
ascolti su 5 e 10 metri. 



ASCOLTI SU 5 METRI 

—- II socio L. Napoli ha ricevuto r9 g5BY 
il 19-5-46 alle 18R5 su ca. 59Mc. in auto con 
antenna quarto d’onda. 

— Il socio Bonfà (Mantova) ha ricevuto 
il 23-6 alle ore 16-18 i seguenti OM italia¬ 
ni: 1AJI, IMAR, IALCEO, 1HD, 1CZ. 1BR. 
1PR. 

* 

Il socio M. Malerba, Testona (Tornio) ha 
ricevuto ilDA, i8AZ, ilXQ, ilMAS. Egli ci 
comunica ancora circa la ricezùone su 56 Me; 

Saltuariamente , ricevute stazioni inglesi , 
non individuate perchè non è ancora invalso 
Vuso di ripetere il nominativo in grafia. Sa¬ 
rebbe molto opportuno se tuttf gli OM italia¬ 
ni che lavorano su 56 e 112 Me lo facessero . 

Ieri sera 24 Luglio , ore 23-23,30. si sono 
verificate su 5 mt. condizioni eccezionali di 
propagazione: di colpo si sono ricevute 6 o 7 
stazioni fnglesi in fonia fortissime altre in 
grafia ma molto deboli. 

Sentite le G5ZV e G5MA che chiamavano 
il DA (con cuf sta vo facendo QSO), un'altra 
(non individuata) che rispondeva ad una mia 
chiomata . altre che chiamavano: « CQ haly ». 
Ma dopo pochissimo la banda si è chiusa. 

* 

ASCOLTI SU 10 METRI 

— da F. Grossi , Firenze (IllKN) (dal 30 
Maggio al 12 Giugno 1946): 


Fonia: PK4DA, SUìKE. VS1BA. X22DN. 
EQ3W (Persia), G5JO. GC8N0, K3WL, G2AT. 
GM2AAT, G5YA. G4*CY. G2AJ, GW5XN, 
G8UC, G8TO, G3RI, G3SK. G4AR. G2AT 
G8LH, G-3MI, G3LZ, G2FK0, OZ2EA. ON4I\* % 
PA0DR, OZ3FM, PA0IN, PA0UN, ON4Q, 
PA0QJ. F8ID, ON4FL, D2AF, OK3ID, E A 11). 
XAPQ (Capua). 

Grafia: PY2AC, PY6AG, LU7AZ, UU3DH. 

LUlEP, ZB2A, K4ESH. ZS2K, TF5C, VU2WP» 
VU3LR, VU2BG, YI2XG, VQQHC, VQ2BI. 

ZE1JU. ET6MI (Addis Abeba), SV1ECX. 

GI5UR, OK1FF, D4UKW, OZ7SS, OZ7SN. 

G3SK, OZ7G, OZ4M, F8BS, G3UA, PAONG. 
XACP (Sardegna). 

—■ da G. Martelli (1PL) - Bologna (dui 26-5 
al 12-6-46): 

G3FJ. ON4BZ. D4AKO. G3MI, D1ABQ. 
G8IG, D4ALU, G8QV. 

— da L. Zerbini (1LM) - Modena . 

G2ADA, G2PJI. G2CBJ, G2AA. G-2DT. 
G2FOS. G2CÌDI. G2HHD. G2PU. G3BM. 

G3MA. G3ME, G3MI, G3FJ. G4AL. G4CI 
GiGWJ. G4GB, GóBC. G6DT. G6JK. G6WK, 
G6TD, G5X.B, G5XG, G8AL. G8AG. G8JB. 
G8GB. G8VC, G8QX, GN4CW. GW3AX. CSZ. 
PR6. B2BI, B4AKQ. B4IMK B5AJW. EA2M. 
F8IA. HB9BB, SU1RC, W5AX, W12CX. 
ZD2BS, PY5AG, IlKT. 

— da Del Rocca (Firenze): 

1KS, ACY. BDH . 
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— dalia Sezione ARI di Bolzano (dall’1-5 SP1MG, G4K, G2WW, GW5VY, F3N0. G6JL, 
a' 30-5-46): G4CY. 


PY4GP, XZ2DN, G6IY, G6GMT, PY1FE, 
LU3AB, G5PP, G6PT, SU1KE, G8DM, YR5AA, 
G8PV, EA1V, G3BM, G5N0, G8WV„ G50V, 
G 2 XV, G50y, G*JL, F3DI, G8WV, G5EJ, 
G6XP, G6BW, G3DG, G3MI, G4NT, G5TP, 
F3IB, G6AY, G8LP, G5NT, G4CY, EA1D, 
XAGP, XADT. CX2C0. PY1AE PY1AEB. 
PA3JQ. 0N4.SSA, G3MI, G500, G8UY. 


AVVISI ECONOMICI - L. 10 la parola 

—-^CQ OM - XTMR 1SM 25 watt compieta val¬ 
vole, alimentatore, microfono ecc. perfetto 
funzionamento cedeei 25.000 - Scrivere Ra¬ 
dio Brambilla - Varese. 

Direttore responsabile : Ing. E. MONTU* 

UNIONE TIPOGRAFICA - Miliario - Via Pace. 19 


E N E R G O 

BHLAHO - Via Padre fi. B. Martini, 10 - Tel. 287-166 

FILO AUTOSAIDAHTE A FLUSSO RAPIDO IH LEGA DI SIAGHP 
indispensabile per industrie: 

Lampade elettriche - Elettromeccaniche 
Radio-elettriche - Elettricisti d’auto 
Radioriparatori ->Meccanici 

Confezioni per dilettanti 
Concessionaria per la rivendita: 

Ditta G. GELOSO - Milano 

VIALE BRENTA 29 - TELEFONO 54-183 


S.E.P. 


■ ypiummli fleti ìlei di Piecibione 
Via Vitruvio, 42 - Tel. 266.010 - MILANO 

• Strumenti di misura per bassa 
ed alta frequenza • Cristalli di 
quarzo per dilettanti e di precisione 

• Termocoppie in aria e nel vuoto 

• Riparazioni di qualunque tipo 
di strumenti di misura. 


SSEMENS 

RADIO 


IfladiMiceUtó-ìe $Ì€4n£4't4> $29 



SUPERETERODINA 
5 VALVOLE MULTIPLE 
2 GAMME D’ONDA 


Realizzato con tecnica ineccepibile 

SIEMENS - SOCIETÀ’ PER AZIONI 

29 Via Fabio Filzi - MILANO - Via Fabio Filzi 29 


FIRENZE — GENOVA — PADOVA 


ROMA — TORINO — TRIESTE 




Mia Radia 


di CORBETTA SERGIO - 

KLAHO • T. Filippino Lippi, SS • Telefono Z66-7M 

MEDIE FREQUENZE 

a 

A 467 Kc. e 4 Me. 

Gruppi A. F. da 2, 3, 4 e 6 gamme - Massima 
sensibilità sulle onde cortissime - Gruppi 
o 5 gamme per oscillatori modulati 

TRASFORMATORI D* USCITA 
PER CONVERTITORI 

U. C. 4 Me. e 10 Me. 








” P. I. V. R. E.” 

la valvola termoionica 

che si 'è imposta da oltre un decennio sul mercato italiano ed estero 


È garanzia di perfetto funzionamento e grande durata 
Usatela per i vostri apparecchi 


ZOCCOLI ADATTATORI MARCUCCI 

Sono stati costruiti espressamente per sostituire i nuovi 
tipi di valvole americane, ai vecchi tipi corrispondenti, 
che non si trovano più sul mercato. Si forniscono i 
seguenti tipi: 

N. 298 a 4 p. per la valv. 80 al posto della coir. 5Y3 
N. 299 a 4 p. » » 53 Y » » >- 80 

N. 300 a 6 p. * » 6Q7 » » “ 75 

» • 6K7 » » « 78 

x • 6V6 » * » 4 2 

V » 6 F 6 » » - 41 

» » 6 F 6 » » * 42 

» * 6Y7 n » » 77 

»- « 6K7 » « •> 6D6 

N. 305 a 7 p. » > 6 A 8 »> * » 6A7 

N. 306 a 7 p. » »» 6 B 8 » *> » 6B7 

N. 307 a 7 p- 6P7 » >> » 6F7 

N. 308 a 7 p- » - 6N7 » « » 6A6 

Si forniscono tutti i tipi 
di zoccoli per valvole eu¬ 
ropee e americane , anche 
per le recentissime nuove 
valvole Telefunken a chia¬ 
ve (da 6 AH a ECH4 e da 
ECH4 a 6A8y ecc.) 
Tutti gli accessori per Ra¬ 
dio - Oscillatori e stru¬ 
menti di misura - Micro¬ 
foni piezoelestrici e elet¬ 
trodinamici - Raccordi, 
giunti elastici e cavi per 
microfoni 





- RICHIEDERE LISTINI - 

M. MARCUCCI & C.- MILANO 

Via Fratelli Bronzetti, 37 - Telefono 52875 




C lL<)a- : Rad t 


LA MARCA 

CHE SI 

RICORDA 

VALVOLE ITALIANE 
FIVRE 

lincici - ìlcidio S. p. A. 
COMO - MILANO 


F I E 



SOCIETÀ PER AZIONI 

FABBRICA ISTRUMEKTIELETT. DI MISURA 

MILANO 

VIA DELLA TORRE 39 - TELEF. 287.410 

[STRUMENTI NORMALI 
DA QUADRO-DA PANNELLO 
PORTATILI 

ANALIZZATORI OHMMETRI 
PROVAVALVOLE 
MISURATORI D’USCITA 
CAPACIMETRI 



VERTOLA AURELIO 

Perito industriale 

MILANO Viale Cirene 11 Telefono 54.79S 


TRASFORMATORI 

per ogni applicazione industriale - AVVOLGIMENTI 
nucleo magnetico - AVVOLGIMENTI a nido d’ape 
Alimentazione - Uscita - Unità P.P. - Modulazione 
Autotrasformatori - Riavvolgimenti intervalvolari ac¬ 
curati e solleciti 

K A I> 1 O 

Riparazioni (Autorizzazione minist. n. 9S PV) 









MINUTERIE ELETTRICHE RADIO 

MILANO 

UFFICIO VENDITA: 


CLEMENTE 

Piazza Prealpi 4 - Tel. 90.971 

CONDENSATORE 
VARIABILE AD 
ARIA MODELLO 



PESO NETTO GRAMMI 300 


iiiiiiii munì ni mimmi 

n m isi ra. immillili hi. 



ELEKTPON 


RADIO 

Via Pasquirolo N. 17 

MILANO 

Telefono N. 88564 

IIPO piccolo 

(diametro 60 millimetri) 

L. 160 

IIPD COAIfOt 

(diametro 100 mlllimeirij 

L. 320 
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LABORATORI ARTIGIANI RIUNITI INDUSTRIE RADIOELETTRICHE 


P.za 5 Giornate 1 -MILANO- Tel. 55-671 

k * * ' i! ; 1 ' , 

EMILIA - Ditta D. MONETI - BOLOGNA - Via Duca d’Aosta 77 
CAMPANIA e ABRUZZI - Ditta MARINI DONATO - NAPOLI - Via Tribunali 276 
UMBRIA - MARCHE e LAZIO - Soc. URIMS - ROMA - Via Varese 5 
LIGURIA- Ditta CROVETTO - GENOVA - Via XX Settembre 127 R 
PIEMONTE - SICILIA e SARDEGNA - Ditta OLIVERI NINO - GENOVA - Via Canale 4/3 

Fiera di Milano 12*27 Seri. 46 - Stand 1659-60 - pad. Elettro-Radio 


Esclusivi 
distributori 
con deposito 




















